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In der letzten Zeit sind mehrfach von der Verlagsbuch- 
handlung der „Annalen der Physik und Ghemie^^ Abzüge meiner 
Arbeiten über die zeitliche Ausbreitung der elektrischen Kraft 
und über elektrische Schwingungen gewünscht worden, ohne dass 
es möglich war, solche Wünsche zu befriedigen. Der Herr Ver- 
leger der Annalen forderte mich deshalb auf, einen Wiederab- 
druck jener Arbeiten in gesammelter Form zu veranstalten. Ein 
unveränderter Abdruck ohne Zusatz schien mir unzulässig, da 
sich durch meine Schuld und durch die Neuheit des Gegen- 
standes nicht unerhebliche Irrthümer in die Arbeiten einge- 
schlichen haben und ich mir nicht den Anscheiu geben durfte, 
als hielte ich in allen Funkten an der einmal geäusserten An- 
sicht fest Eine vollständige Neubearbeitung der Versuche unter 
Vermeidung des Falschen und Zweifelhaften konnte wiederum 
die aufgewandte Mühe nicht lohnen, und es ist auch wohl un- 
mö^ch. Versuche von andern Gesichtspunkten aus zu schil- 
dern, als von welchen aus sie angestellt wurden. Ich habe 
mich deshalb entschlossen, zwar die hierher gehörigen Arbeiten 
in unveränderter Form abzudrucken, zugleich aber eine weniger 
strenge gehaltene üebersicht über den Gang und Zusammen- 
hang der Arbeiten vorauszuschicken. Ich erlangte so die 
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Gelegenheit, wirklich begangene Fehler anzuerkennen, irrthüm- 
lich mir zugerechnete Fehler abzulehnen, zugleich gewann ich 
die Möglichkeit, öffentlich eine Reihe von Fragen zu beant- 
worten, die häufig mündlich oder brieflich an mich gestellt 
worden sind. 

Die begangenen Fehler mit der Schwierigkeit der Unter- 
suchung ausdrücklich zu entschuldigen, wäre wohl nur dann ein 
Änlass, wenn ich wegen derselben hart getadelt worden wäre. 
Das ist aber nicht der Fall; selbst diejenigen Fachgenossen, 
welche mir auf Grund eigener Arbeit in einzelnen Punkten 
widersprechen mussten, haben dies mit soviel Sachlichkeit und 
Wohlwollen gethan, dass ich dessen nur mit Dankbarkeit ge- 
denken kann. 

Bonn, im Dezember 1891. 
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1. Einleitende üeberslcht. 



A. Zu den Yersachen. 

Sehr häufig bin ich gefragt worden, auf welche "Weise ich 
zuerst zu den im Folgenden beschriebenen Versuchen geführt 
worden bin. Der allgemeine Anlass war dieser: Im Jahre 1879 
hatte die Akademie der "Wissenschaften zu Berlin als Preisarbeit 
die Aufgabe ausgeschrieben, irgend eine Beziehung zwischen 
den elektrodynamischen "Kräften und der dielektrischen Polari- 
sation der Isolatoren experimentell nachzuweisen, sei es nun eine 
elektrodynamische Kraft, welche durch Vorgänge in NichÜeitem 
erregt würde, sei es eine Polarisation der Nichtleiter durch die 
Kräfte der elektrodynamischen Induction. Da ich damals im 
physikalischen Institut zu Berlin mit elektrodynamischen Arbeiten 
beschäftigt war, machte Herr von Helmholtz mich auf jene 
Aufgabe aufmerksam und versprach mir die Unterstützung des 
Instituts, wenn ich mich an die Bearbeitung derselben wagen 
wollte. Ich überlegte mir die Aufgabe und berechnete den Er- 
folg, welcher sich etwa unter den günstigsten Verhältnissen er- 
warten Hess, unter Anwendung der Schvringungen Leydener 
Flaschen oder offener Inductionsapparate. Das Ergebniss war 
freilich nicht das gewünschte; es zeigte sich, dass eine un- 
zweifelhafte Wirkung kaum zu hoffen war, vielmehr nur eine 
solche, welche an der Grenze der Beobachtung lag. Ich ver- 
zichtete deshalb auf die Bearbeitung jener Aufgabe; es ist mir 
auch nicht bekannt geworden, dass dieselbe eine anderweitige 
Bearbeitung gefunden hätte. Es blieb aber mein Ehrgeiz, cüe 
damals aufgegebene Lösung später dennoch auf irgend einem 
neuen Wege zu finden, zugleich war meine Aufmerksamkeit ge- 

Herts, Abhandluigen. 1 



2 1. Einleitende Uebersicht. 

schärft für Alles, was mit elektrischen Schwingungen zusammen- 
hing. Es war nicht wohl möglich, dass ich eine neue Form 
solcher Schwingungen übersehen konnte, falls ein glücklicher 
Zufall mir eine solche in die Hände spielte. 

Ein solcher Zufall und damit der besondere Anlass der 
folgenden Untersuchungen trat mir im Herbst 1886 entgegen. 
In der physikalischen Sammlung der Technischen Hochschule zu 
Karlsruhe, wo ich diese Versuche ausführte, hatte ich zu Vor- 
lesungszwecken ein Paar sogenannter Kiess'scher oder Knochen- 
hauerscher Spiralen vorgefunden und benutzt Es hatte mich 
überrascht, dass es nicht nöthig war, grosse Batterien durch 
die eine Spirale zu entladen^ um in der andern Funken zu er- 
halten, dass vielmehr hierzu auch kleine Leydener Flaschen ge- 
nügten, ja der Schlag eines kleinen Inductionsapparats, sobald 
nur die Entladung eine Funkenstrecke zu überspringen hatte. 
Indem ich die Verhältnisse abänderte, fiel mir die Erscheinung 
der Nebenfunken auf, von welcher die folgende Untersuchung 
ausgeht Anfangs hielt ich die elektrischen Bewegungen für 
zu stürmisch und unregelmässig, um sie weiter benutzen zu 
können; als ich aber das Auftreten des IndifFerenzpunktes in 
der Mitte einer Nebenleitung und damit eine klare und reine 
Erscheinung gefunden hatte, war ich überzeugt, dass nunmehr 
die Aufgabe der Berliner Akademie löslich sein würde, und 
weiter ging zur Zeit mein Ehrgeiz nicht Bestärkt wurde meine 
Ueberzeugung natürlich, als ich fand, dass ich regelmässige 
Schwingungen vor mir hatte. Die erste hierunter wieder abge- 
druckte Abhandlung: „Ueber sehr schnelle elektrische Schwin- 
gungen" giebt im Wesentlichen in richtiger zeitlicher Folge die 
Untersuchung wieder, wie sie zu Ende des Jahres 1886 und zu 
Anfang des Jahres 1887 ausgeführt wurde. 

Während diese Arbeit im Druck war, sollte ich erfahren, 
dass ihr Inhalt nicht völlig so neu war, wie ich glaubte. Der 
Geographentag vom April 1887 führte Herrn W. von Bezold 
nach Karlsruhe und in mein Institut; ich sprach ihm von 
meinen Versuchen, er antwortete mir, dass er ähnliche Erschei- 
nungen schon vor einer Eeihe von Jahren beobachtet habe und 
machte mich aufmerksam auf seinen Aufsatz: „Untersuchungen 
über die elektrische Entladung" im 140. Bande der Poggen- 
dorffschen Annalen. Dieser Aufsatz war mir völlig entgangen, 
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da er sich änsserlich auf ganz andere Dinge als auf elektrische 
Schwingungen, nämlich auf die Lichtenbergischen Kguren zu 
beziehen schien, wie er denn auch überhaupt keine seinem wich- 
tigen Inhalt entsprechende Beachtung gefunden zu haben scheint. 
In einem Nachtrag zu der vorigen Arbeit erkannte ich die 
älteren Rechte Herrn von Bezolds auf eine ganze Reihe von 
Beobachtungen an. An Stelle dieses Nachtrages ist hier als 
zweite Nummer mit der freundlichen Oenehmigung Herrn von 
Bezolds derjenige Theil seiner Abhandlung mitgetheilt, welcher 
sich auf den uns hier interessirenden Gegenstand bezieht. Man 
wird sich jetzt fast mit Erstaunen fragen, wie es möglich war, 
dass so wichtige und so bestimmt ausgesprochene Ergebnisse 
keinen grossem Einfluss auf den Gang der Wissenschaft aus- 
geübt haben. Vielleicht hat hierzu der Umstand beigetragen, 
dass Herr v. Bezold seine Mittheilung als eine vorläufige be- 
zeichnet hatte. 

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle auch der Ver- 
dienste zweier englischer Fachgenossen zu gedenken, welche 
gleichzeitig mit mir dem gleichen Ziele zustrebten. Professor 
Oliver Lodge in Liverpool hat in den gleichen Jahren, 
in welchen ich die hier beschriebene Arbeit ausführte, die 
Theorie des Blitzableiters verfolgt und dabei eine Reihe von 
Versuchen über die Entladung sehr kleiner Condensatoren ange- 
stellt, welche ihn auf die Beobachtung von Schwingungen und 
WeUen in Drähten führten. Da er vollständig auf dem Boden 
der Maxwellschen Anschauung stand und eifrig bestrebt war, 
diese Anschauungen zu erweisen, so ist kaum zu zweifeln, dass 
wenn ich ihm nicht zuvorgekommen wäre, er auch zur Beob- 
achtung der Wellen in der Luft und damit zum Nachweis der zeit- 
lichen Ausbreitung der elektrischen Kraft gelangt wäre. Professor 
Pitzgerald in Dublin hatte sich seit mehreren Jahren bemüht, 
mit Hülfe der Theorie die Möglichkeit solcher Wellen vorauszu- 
sagen und die Bedingungen für die Erzeugung derselben aufzu- 
finden. Auf meine eigenen Versuche waren die Arbeiten dieser 
Gelehrten freilich ohne Einfluss, da ich erst nachträglich Kennt- 
niss von denselben erhielt Ich glaube übrigens nicht, dass es 
möglich gewesen wäre, mit Hilfe der Theorie allein zu den Er- 
scheinungen vorzudringen. Denn das wirkliche Eintreten der- 
selben in unsem Versuchen hängt ausser von ihrer theoretischen 

1* 
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Möglichkeit noch ab von einer besonderen und überraschenden 
Eigenschaft des elektrischen Funkens, welche durch keine Theorie 
vorauszusehen war. 

Durch die bisher erwähnten Yersuche hatte ich ein Mittel 
erlangt, schnellere elektrische Bewegungen zu erregen, als vorher 
dem Physiker zu Grebote gestanden hatten. Ehe ich indess dazu 
schreiten konnte, dies Mittel zur Erforschung der Yorgänge in 
Isolatoren aAzuweuden, musste eine andere Untersudiung er- 
ledigt sein. Bald nach Beginn der Yersuche war mir eine 
merkwürdige Wechselwirkung zwischen gleichzeitigen elektrischen 
Funken aufgefallen. Es war nicht meine Absicht, mich durch 
diese Erscheinung von meinem eigentlichen Ziele abziehen zu 
lassen; sie trat aber doch in zu bestinmiter und räthselhafter 
Gestalt auf, als dass ich sie hätte ganz vernachlässigen können. 
War ich doch einige Zeit zweifelhaft, ob ich nicht eine völlig 
neue Form elektrischer Femwirkung vor mir hätte. Dass das 
Licht das Wirksame sei, schien ausgeschlossen, weil Glasplatten 
die Wirkung abschnitten, und natürlich dauerte es einige Zeit, 
ehe ich darauf kam, Yersuche mit Platten aus Bergkrystall an. 
zustellen. Nachdem ich sicher wusste, dass ich es nur mit einer 
Wirkung des ultravioletten Lichtes zu thun hatte, Hess ich diese 
Untersuchung fallen, um mich wieder der Hauptfrage zuzuwen- 
den. Da eine gewisse Kenntniss der Erscheinung für die XJnter-^ 
suchung der Schwingungen nicht entbehrt werden kann^ ist 
meine diesbezügliche Mittheilung „Ueber einen Einfluss des 
ultravioletten lichtes auf die elektrische Entladting'' unter 
Nr. 4 hier ebenfalls abgedruckt. Die genauere Kenntniss der 
Erscheinung selbst ist seither durch die Arbeiten einer ganzen 
Eeihe von Forschem, vor allen der Herren Eighi, Hallwachs 
Elster und Geitel, ungemein gefördert; die Mechanik derselben 
hat äch freilich dem Yerständniss noch nicht vollständig er- 
schlossen. 

Der Sonamer 1887 verstrich mit vergeblichen Yersuchen 
mit Hülfe der neuen Klasse von Schwingungen den elektrodyna- 
mischen Einfluss der Isolatoren wirklich nachzuweisen. Die ein- 
fachste Meäiode hätt» darin bestanden, den Einfluss der Dielek- 
trica auf die Lage des Indifferens^unktes eines Nebenschlusses 
zu bestimmen. Ailein ich hätte alsdann elektrostatische Kräfte in 
den Kauf nehmen müssen^ und die Aufgabe bestand gerade darin; 
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die Kraft der Induction allein zu untersuchen. Der Plan, wel- 
chen ich verfolgte, war dieser: der primäre Leiter^) erhielt die in 
Mgur 1 angegebene Gestalt; zwischen 
seine Endplatten A und A' wurde ein 
Klotz BB aus Schwefel oder Paraffin 
gebracht und schnell wieder ent- 
fernt. Die Erwartung war, dass ohne 
diesen Klotz nur sehr schwache 
Funken, mit dem Klotz sehr kräf- "^ 
tige Funken in dem secundären 
Leiter C sich zeigen würden, dem 
ich diejenige Lage gegen den pri- 
mären gab, welche ich bis dahin 
einzig in Betracht gezogen hatte. 
Der erste Theil der Erwartung be- 
gründete sich auf die Voraussetzung, dass in dem fast geschlossenen 
Leiter C die elektrostatischen Kräfte niemals einen Funken hervor- 
rufen könnten, da diese Kräfte ein Potential haben, also ihr Integral 
über eine fast geschlossene Strombahn verschwindet. Es wäre 
dann bei fehlendem Isolator nur die Ihductionswirkung des ent- 
fernteren Drahtes ab in Betracht gekommen. Der Versuch 
wurde dadurch vereitelt, dass ich stets sehr kräftige Funken in 
dem secundären Leiter erhielt, so dass die massige Verstärkung 
oder Schwächung, welche der Isolator hervorbringen musste, nicht 
zur Geltung kam. Erst ganz allmählich gelang es mir, mir klar 
zu machen, dass jener Satz, welcher die Voraussetzung meines 
Versuches bildete, hier keine Anwendung fände; dass bei der 
Schnelligkeit der Bewegung auch Kräfte, welche ein Potential 
besassen, in der fast geschlossenen Leitung Funken erregen 
könnten; dass überhaupt die grösste Vorsicht zu beobachten sei 
bei Anwendung der allgemeinen Begriffe und Lehrsätze, welche 
der gewöhnlichen Elektricitätslehre entstammten. Diese Sätze 
bezogen sich alle auf statische oder stationäre Zustände, hier 
aber hatte ich in Wahrheit veränderliche Zustände vor mir. 
Ich sah ein, dass ich gewissermaassen allzu gerade auf mein Ziel 
zugegangen war. Es gab ja noch eine unendliche Maunigfaltig- 



^) Es wild Toransgesetzt, dass der Leser die vorerwähnten Abhandlungen 
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keit anderer Lagen des secundären gegen den primären Leiter, 
unter diesen konnten wohl solche sein, welche für mein Vor- 
haben günstiger waren. Diese Mannigfaltigkeit war also zuerst 
zu erforschen. So fand ich die mich überraschenden äusserst 
regelmässigen und abwechslungsvollen Erscheinungen, welche in 
der fünften Nummer „Ueber die Einwirkung einer geradlinigen 
elektrischen Schwingung auf eine benachbarte Strombahn'* be- 
schrieben sind. Die Auffindung und Entwirrung dieser äusserst 
regelmässigen Erscheinungen machte mir besondere Freude. Die 
Abhandlung erschöpft durchaus nicht alle erkennbaren Fein- 
heiten; wer die Versuche auf andere Leiterformen variiren wollte, 
würde wohl noch einen dankbaren Stoff finden. Die Beobach- 
tungen in grösseren Abständen sind auch wohl sehr ungenau^ da 
sie durch die damals noch nicht vermutheten Reflexionen getrübt 
sind. TJebrigens erregte gerade die immer wachsende Entfernung, 
bis zu welcher ich die Wirkung wahrnahm, am meisten mein 
Erstaunen; man war bis dahin gewohnt, elektrische Kräfte nach 
dem Newton'schen Gesetze abnehmen und also mit wachsender 
Entfernung schnell unmerklich werden zu sehen. 

Durch diese Untersuchung hatte ich nunmehr Lagen des 
secundären Leiters gewonnen, in welchen die Annäherung eines 
Isolators Funken entstehen oder verschwinden lassen musste, statt 
nur die Grösse derselben abzuändern. Die Lösung der Aufgabe, 
welche ich verfolgte, gelang nun ohne Weiteres in der Art, wie 
es in der Abhandlung No. 6 „Ueber Liductionserscheinungen, 
hervorgerufen durch die elektrischen Vorgänge in Isolatoren" 
dargestellt ist Unterm 10. November 1887 konnte ich der Ber- 
liner Akademie Mittheilung von dem glücklichen Erfolge machen. 

Jene Aufgabe der Akademie, welche mich bis hierher ge- 
leitet hatte, war offenbar seinerzeit von Herrn von Helmholtz 
in folgendem Zusammenhange gestellt worden. Wenn man von 
den Sätzen der Elektrodynamik ausgeht, welche damals allgemeine 
Anerkennung genossen, so gelangt man zu den damals durchaus 
nicht allgemein anerkannten Gleichungen der Maxwell' sehen 
Theorie durch Hinzunahme der Voraussetzungen: erstens, dass 
die Veränderungen der dielektrischen Polarisationen der pondera- 
belen Nichtleiter dieselben elektrodynamischen Kräfte ausüben 
wie gleichwerthige Ströme; zweitens, dass die elektrodynami- 
schen Kräfte ebenso gut wie die elektrostatischen, die dielek- 
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trischen Polarisationen zn erregen im Stande sind; drittens, dass 
der Luftraum und der leere Baum selber sich in diesen Be- 
ziehungen wie jedes andere Dielektricum verhalten. Die Ablei- 
tung der Maxwellschen Gleichungen aus der altem Anschauung 
und aus Voraussetzungen, welche den angeführten gleichwerthig 
sind, hat von Helmholt z in seiner Abhandlung „Ueber die 
Bewegungsgleichungen der Elektricität für ruhende leitende 
Körper'^ ^) am Schluss derselben gegeben. Da die Aufgabe, alle 
drei Voraussetzungen und damit die Biditigkeit der ganzen 
Maxwell'schen Theorie zu erweisen, eine unbillige Forderung 
schien, so hatte sich die Akademie begnügt, die Bestätigung 
einer der beiden ersten zu verlangen. 

Die erste Voraussetzung war nunmehr als richtig erwiesen. 
Ich dadite eine Zeit lang daran, nun zunächst die zweite in 
Angriff zu nehmen, unmöglich schien die Prüfung derselben 
jetzt keineswegs; ich goss zu dem Ende geschlossene Binge von 
Paraffin. Es fiel mir aber während der Arbeit auf, dass sich 
das Hauptinteresse der neuen Theorie eigenüich nicht an die 
Folgerungen der ersten beiden Voraussetzungen knüpfe. Wären 
für einen bestimmten Isolator die erste und die zweite Voraus- 
setzung als richtig erwiesen, so wäre gezeigt dass sich in diesem 
Isolator Wellen der von Maxwell vennutheten Art fortpflanzen 
könnten, mit einer endlichen Oeschwindigkeit, welche vielleicht 
von der des Lichtes sehr weit abwiche. Dies konnte aber nicht 
sehr überraschen, nicht mehr, als etwa der längst bekannte Um- 
stand, dass sich in Drahten die elektrische Erregung mit grosser 
aber endlicher Geschwindigkeit fortpflanzte. Ich musste mir 
sagen, dass der Kernpunkt, der Sinn und die Besonderheit der 
Faradaj'schen und damit der Maxwell'schen Anschauung in 
der dritten Voraussetzung liege, dass es also ein würdigeres Ziel 
sei, wenn idi mich geradeswegs auf diese wandte. Für den Luft- 
raum*) die erste und die zweite Voraussetzung gesondert zu 
prüfen, sah ich keine Möglichkeit; beide Voraussetzungen aber 
waren zugleich bewiesen, wenn es gelang, eine endliche Aus- 
breitungsgeschwindigkeit und Wellen im Luftraum nachzuweisen. 



1) ▼. Helmholtz, Ges. AbhandL L 545. 

*) Die AuBdrücke Luftnuun and leerer Baum werden hier als Synonyme 
gebraucht, weil die wigbare Luft in diesen Yersuchen yon rerscliwindendem 
Einfioss ist. 
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« 

Einige erste Versuche hierzu, welche ich bei kürzeren Abständen 
vorgenommen und welche in den vorigen Abhandlungen erwähnt 
sind, waren allerdings missglückt. Abe^* inzwischen war es ge- 
lungen, die Inductionswirkung bis auf 12 m Entfernung wahr- 
zunehmen; in dieser Entfernung musste sich die Phase der Be- 
wegung schon mehr als einmal umgekehrt haben, es kam nur 
darauf an, diese Umkehr nachzuweisen. So entstand der Plan, 
dessen Ausführung in der Arbeit „lieber die Ausbreitungsge- 
schwindigkeit der elektrodynamischen Wirkungen" dargelegt ist. 
Die ersten Schritte der Ausführung gelangen leic}it. In gerade 
gespannten Drähten entstanden mit überraschender Schärfe durch 
Eeflexion die stehenden Schwingungen mit Knoten und Bäuchen, 
welche gestatteten, die Wellenlänge genau zu bestimmen und 
die Phasenänderung längs des Drahtes festzustellen. Ebenso 
schnell gelang es, die durch den Draht und die durch die Luft 
fortgeleitete Wirkung zur Interferenz zu bringen und also ihre 
Phase zu vergleichen. Besassen nun beide Wirkungen eine end- 
liche und die gleiche Geschwindigkeit, wie ich erwartete, so 
mussten sie in allen Entfernungen mit gleicher Phase inter- 
feriren. Ein einfacher qualitativer Versuch, welcher bei der 
üebung, welche ich damals besass, in einer Stunde zu beenden 
war, musste dies entscheiden und auf einmal zum Ziele führen. 
Als ich nun aber die Apparate sorgfältig aufgestellt hatte und 
den Versuch ausführte, fand ich die Phase der Interferenz deut- 
lich verschieden in verschiedenen Entfernungen und zwar etwa 
in solcher Abwechslung, wie es einer unendlichen Ausbreitungs- 
geschwindigkeit im Luftraum entsprochen hätte. Entmuthigt 
brach ich die Versuche ab. Erst nach einigen Wochen n^hm 
ich dieselben wieder auf. Ich sagte mir, dass es die gleiche 
Wichtigkeit habe, zu erfahren, dass sich die elektrische Kraft 
mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreite und dass die Max- 
well'sche Theorie falsch sei, wie sich im (Jegentheil zu über- 
zeugen, dass diese Theorie Eecht habe, vorausgesetzt nur, dass 
das Ergebniss ein bestimmtes und sicheres sei. Ich stellte also, 
ohne auf die Resultate zu achten, mit bester Sorgfalt die Er- 
scheinungen fest, wie sie waren, und zwar mit den Ergeb- 
nissen, welche in der Abhandlung selbst wiedergegeben sind. 
Als ich dann daran ging, diese Ergebnisse genauer zu durch- 
denken, sah ich, dass sich die Folge der Interferenzen auch nicht 
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mit der Annabme einer unendlichen Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit in Einklang bringen liess, sondern dass es nöthig war^ eine 
endliche Geschwindigkeit anzunehmen, welche aber grösser war 
als die im Drahte. Die verschiedenen Möglichkeiten suchte ich 
in der Weise in Harmonie zu bringen, welche die Abhandlung 
angiebt, und obwohl mir die Verschiedenheit der Geschwindig- 
keiten unwahrscheinlich geschienen hatte, glaubte ich doch den 
Versuchen nicht misstrauen zu dürfen. Es war ja auch keines- 
wegs unmöglich, dass unbekannte Ursachen, etwa eine eigent- 
liche Trägheit der freien Elektricität, die Bewegung im Drahte 
verlangsamte. 

Ich habe hier so ausführlich berichtet, weil ich den Leser 
überzeugen möchte, dass ich in dieser Untersuchung nicht ein- 
fach in bequemster Weise eine vorgefasste Meinung durch pas- 
sende Deutung der Versuche habe bestätigen wollen. Im Gegen- 
theil habe ich diese nicht leichten Versuche entgegen einer 
vorgefassten Ansicht mit bestmöglichster Sorgfalt durchgeführt 
Und doch habe ich offenbar bei allem Glück gerade in dieser 
Untersuchung entschieden Unglück gehabt Denn anstatt mit 
leichter Mühe zum wahren Ziele zu gelangen, wozu ein richtig 
angelegter Plan mich vielleicht berechtigt hätte, scheine ich mit 
grosser Mühe in die Irre gegangen zu sein. 

Erstens ist die Arbeit entstellt durch einen Rechenfehler. 
Die Schwingungsdauer ist im Verhältniss von 1/2": 1 zu gross 
berechnet worden. Auf diesen Fehler hat zuerst Herr Poin- 
car6^) aufmerksam gemacht Der Fehler scheint den Inhalt 
der Arbeit wesentlich zu beeinflussen, beeinflusst freilich in 
Wahrheit mehr die Form. Mein Vertrauen auf die Zuverlässig- 
keit der Rechnung beruhte wesentlich auf der vermeintlichen 
Uebereinstimmung derselben mit den Versuchen von Siemens 
und Fizeau und mit meinen eigenen.*) Hätte ich den rich- 
tigen Werth der Capacität benutzt und also einen Widerspruch 
der Rechnung mit den Versuchen gefunden, so würde ich der 
Rechnung die geringere Beachtung geschenkt haben, und die 
Arbeit wäre in der Form etwas verändert, in der Sache unver- 
ändert niedergeschrieben worden. 

^) H. Poincare, Comptes rendues 111. p. 322. 

^) Vergleiche die Bemerkung am Schluss des zweiten Abschnittes der 
Arbeit selbst. 
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Zweitens aber, und das ist der wichtigere Punkt, ist es kaum 
mögUch, an einem Hauptergebniss der Arbeit festzuhalten, nach 
welchem die Greschwindigkeiten in der Luft und im Drahte ver- 
schieden sind. Statt diesem Ergebniss zu Hülfe zu kommen, 
haben die weiteren Erfahrungen, welche an Drahtwellen gewonnen 
wurden, dasselbe immer unwahrscheinlicher gemacht. Es scheint 
jetzt ziemlich sicher, dass, wenn der Versuch vollkommen richtig 
und ohne störende Einflüsse angestellt worden wäre, er allerdings 
beinahe das Resultat hätte ergeben müssen, welches ich zuerst 
erwartete. Es hätte die Phase der Interferenz allerdings ein Mal 
das Zeichen wechseln müssen, (was ich nicht im Voraus erwartet 
hatte); ein zweiter Vorzeichenwechsel der Interferenz, (welchen 
doch die Versuche einstimmig aufweisen) hätte dann aber nicht 
mehr eintreten dürfen. Es erscheint schwer, einen störenden 
Einfluss aufzuweisen, welcher so täuschend die Wirkuug einer 
verschiedenen Gteschwindigkeit nachahmen konnte; unmöglich 
aber erscheint es doch auch keineswegs, eine solche Täuschung 
anzunehmen. Ich vermuthete bei der Ausführung dieser Versuche 
nicht im Mindesten einen Einfluss der benachbarten Wände; ich 
entsinne mich z. B., dass ich den weUenführenden Draht nur 
in einem Abstand von 1,5 m an einem eisernen Ofen vorbei- 
führte. Es wäre möglich, dass eine derartige, stets an demselben 
Punkte wirkende Störung den Anlass des zweiten Phasenwechsels 
der Interferenz abgegeben hat Wie dem auch sei, ich erlaube 
mir die HofBiung auszusprechen, dass auch diese Versuche von 
einem andern Beobachter unter möglichst günstigen Bedingungen, 
d. h. in einem möglichst grossen Eaume möchten wiederholt 
werden. Ist der Plan des Versuches, wie ich denke, richtig, so 
muss derselbe richtig ausgeführt zu jeder Zeit das Resultat geben, 
welches er gleich anfangs hätte geben sollen, er würde dann 
ohne Messungen zugleich die endliche Ausbreitungsgeschwindig- 
keit der Wellen in der Luft erweisen und die Gleichheit der- 
selben mit der Geschwindigkeit der Wellen im Drahte. 

Ich möchte hier übrigens noch einige weitere üeberlegungen 
anführen, welche mich damals in der Meinung bestärkten, dass 
die Wellen im Drahte verzögert seien. Wenn die Wellen im 
Drahte mit der gleichen Geschwindigkeit forteilen, wie die 
Wellen im Luftraum, so müssen die elektrischen Kraftlinien 
senkrecht auf dem Drahte stehen. Ein gerader wellendurch- 
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flossener Draht kann dann auf einen benachbarten parallelen 
Draht keine Inductionswirkung ausüben. Eine solche Wirkung 
aber fand ich, wenn sie auch nur schwach war. Also schloss 
ich, dass die Eraftlinien nicht senkrecht auf dem Drahte ständen 
und dass die Geschwindigkeit der Wellen nicht die Lichtge- 
schwindigkeit sei. Femer ergiebt eine einfache Rechnung, dass 
wenn die Ejraftlinien senkrecht auf der Richtung des Drahtes 
stehen, dann die in einem einzelnen Drahte in der Welle fort- 
gepflanzte Energie logarithmisch unendlich würde. Also schloss 
ich, es sei eine derartige Welle von vornherein unmöglich. 
Endlich schien mir, dass es auf die Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit in einer geraden Leitung ohne Einfluss sein müsse, ob die 
Leitung ein glatter Draht sei oder ein Draht mit seitlichen An- 
sätzen oder ein gezackter Draht oder auch ein in kleinen Windungen 
aufgerollter spiraliger Draht, solange nur alle diese Abweichungen 
von der geraden Linie klein wären gegen die Wellenlänge und 
ihr Widerstand nicht in Betracht käme. Nun fand ich aber, dass 
alle diese Abänderungen einen sehr merklichen Einfluss auf die 
Geschwindigkeit ausübten. Ich schloss also, dass hier eine noch 
unverstandene verzögernde Ursache thätig sei, welche auch schon 
im einfachen glatten Draht ihre Wirkung äussert Diese und 
ähnliche Gründe erscheinen mir jetzt nicht mehr von ent- 
scheidendem Gewicht, aber damals beruhigten sie mich hin- 
reichend, um die Verschiedenheit der Geschwindigkeit ohne 
Rückhalt zu behaupten und in dieser Erkenntniss ein Haupt- 
interesse des Versuchs zu sehen. Bald sollte ich eine vermeint- 
UchC; mir damals sehr willkommene Bestätigung meiner Ansicht 
finden. 

Während ich die Wirkung meiner primären Schwingung in 
grossen Entfernungen untersuchte, war mir deutlich eine Art von 
Schattenbildung hinter leitenden Massen entgegengetreten, und 
diese war mir nicht sehr auffällig erschienen. Etwas später 
glaubte ich auch eine eigenthümliche Verstärkung der Wirkung 
vor solchen schattengebenden Massen und vor den Wänden des 
Raumes zu bemerken. Als mir zuerst der Gedanke kam, dass 
diese Verstärkung von einer Art Reflexion der elektrischen Kraft 
von den leitenden Massen herrühre, schien mir derselbe fast 
unzulässig, so sehr wich er immerhin von der uns damals ge- 
läufigen Vorstellung einer elektrischen Kraft ab, unbeschadet 
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aller Bekanntschaft mit dem Yorstellungskreis der Maxwellschei^ 
Theorie. Nachdem ich aber das Vorhandensein wirklicher Wellen 
glaubte sicher festgestellt zu haben, trat ich der anfangs yer^ 
worfenen Erklärungsart wieder näher und kam so zu den 
Erscheinungen, welche in der Abhandlung „Ueber elektrodyna- 
mische Wellen im Luftraum und deren Beflezion^^ dargelegt 
sind. Qualitativ dürfte gegen den Inhalt dieser Arbeit nichts 
einzuwenden sein, die Versuche sind sehr oft wiederholt und 
bestätigt gefunden worden. Was aber die Messungen anlangt, 
so ist auch der Inhalt dieser Arbeit verdächtig, da er ebenfalls 
zu dem höchst unwahrscheinlichen Resultat führt, dass die Gre- 
schwindigkeit in der Luft wesentlich grösser als die der Draht- 
weUen sei. Angenommen, dies Besultat ist unrichtig, wie ist 
der begangene Fehler zu erklären? Sicherlich nicht durch ein- 
fache Ungenauigkeit der Beobachtung. Die Beobachtung mag 
vielleicht um Dezimeter ungenau gewesen sein, auf keinen Fall 
um Meter. Ich vermag auch hier nur ganz im Allgemeinen den. 
besonderen Resonanzverhältnissen des benutzten Baumes die 
Schuld zu geben. Haben sich vielleicht die Eigenschwingungen 
desselben herausgebildet und habe ich die Knoten solcher Eigen- 
schwingung beobachtet, während ich die Knoten der Wellen des 
primären Leiters zu beobachten glaubte? Sicherlich war die 
Entfernung der Knoten, welche ich in der Luft mass, wesentlich 
verschieden von den Wellenlängen im Drahte; ich habe aus- 
drücklich mein Augenmerk auf die Frage gerichtet, ob sie ver- 
schieden oder gleich wären. Was freilich die genaue Ueberein- 
stimmung mit der ersten Versuchsreihe anlangt, so gebe ich 
gern zu, dass ich mich hier in der Deutung der Versuche von 
dem Wunsche habe beeinflussen lassen, die Uebereinstimmung 
zwischen beiden Messungen herzustellen. Ich verlege den ersten 
Knoten eine gewisse Strecke hinter die Wand, für deren Grösse 
aus den Versuchen ein fester Zwang nicht herzunehmen ist. 
Hätte ich die Versuche anders combiniren wollen, so hätte ich 
wohl ein der Einheit näher kommendes Verhältniss der Ge- 
schwindigkeiten berechnen können ; ich hätte aber niemals Gleich- 
heit der Geschwindigkeiten aus denselben herleiten können. 

Wenn nun aber meine damaligen Versuche übereinstimmend 
auf eine verschiedene Geschwindigkeit schliessen lassen, so ist 
die Frage natürlich, welche Gründe mich denn jetzt bestimmen, 
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lieber unbekannte Fehlerquellen in den Versuchen zuzugeben, 
als an der behaupteten Yerschiedenheit festzuhalten. Ist es die 
von vielen Seiten hervorgehobene Abweichung des Ergebnisses 
von der Theorie? Gewiss nicht; die Theorie war mir auch da- 
mals bekannt und dieselbe muss dich den Yersuchen unterordnen. 
Ist es der hierauf bezügliche Versuch Herrn Lecher*s?^) Bei 
aller Anerkennung der grossen Verdienste Herrn Lecher's um 
dies Gebiet muss ich diese Frage doch verneinen. Herr Lecher 
setzt bei der Ausnutzung seines Versuchs die Richtigkeit der Rech- 
nung, damit in gewissem Sinne die Richtigkeit der Theorie voraus.*) 
Dann sind es also die Resultate der Herren Sarasin und de 
la Rive,') welche die Versuche genau wiederholten mit einem 
der Theorie vollständig entsprechendem Ergebniss? In gewissem 
Sinne ja, in anderm Sinne nein. Die Genfer Physiker arbeiteten 
in einem viel kleineren Räume als ich selber; die grösste ihnen 
zu Gebote stehende Entfernung betrug nur 10 Meter und selbst 
auf diese Entfernung hin konnten die Wellen sich nicht völlig 
frei entwickeln. Ihr Spiegel war nur 2,8 m hoch. Die 
Sorgfalt der Beobachtung kann die Ungunst der räumlichen 
Verhältnisse nicht compensiren. In meinen Versuchen hatten 
die Wellen doch immerhin einen völlig freien Spielraum von 
etwa 15 m. Mein Spiegel war 4 m hoch. Läge also die Ent- 
scheidung einzig und allein bei den Versuchen, so könnte ich 
denjenigen der Herren Sarasin und de la Rive kein grösseres 
Grewicht als meinen eigenen beilegen irnd insofern also nein.^) 
Aber die GFenfer Versuche zeigen jedenfalls, dass sich die von 
mir ausgeführten Messungen nicht überall bestätigen; sie zeigen^^. 
dass vor andern reflectirenden Wänden und in andern Räumen 
die Erscheinungen quantitativ anders ausfallen und dass die 
Wellenlängen unter Umständen auch die von der Theorie ge- 



^) E. IJecher. Eine Stndie über elektrische Besonanzerscheinungen. 
Wied. Ann. 41. 850. 

') Die gleiche Bemerkong gilt anch f&r die ganz neuerdings erschienene 
Arbeit des Herrn Blondlot, C. B. 113. 628. [YergL Anmerkg. 15 am Schluss 
des Bndies.} 

*) £. Sarasin n. L. de la Bive, Gomptes rendnes 112« 658. 

*) In einem Bamn von nicht näher angegebenen Dimensionen fand Herr 
Troaton die Weltenlange meines primiien Leiters in der Lnft ebenso wie 
ich 2a etwa 10 m. Natnre 99. 891. 
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forderten Werthe haben. Geben aber die Versuche zweideutige 
und widersprechende Auskunft, so enthalten sie offenbar noch 
unverstandene Ursachen der Täuschung und dann allerdings 
können sie nicht gegen die durch so viele "Wahrscheinlichkeits- 
gründe gestützte Theorie ins Feld geführt werden. Die Genfer 
Versuche entkräften also meine eigenen und insofern stellen sie 
das Gleichgewicht zu Gunsten der Theorie wieder her. 

Ich muss indessen bekennen, dass für mich die entschei- 
denden Gründe mehr indirekter Art waren. Als ich zuerst eine 
Verzögerung der "Wellen in den Drähten zu finden glaubte, 
hoffte ich die Ursache dieser Verzögerung bald aufzudecken und 
TJebergänge zwischen beiden Geschwindigkeiten aufzufinden. Diese 
HoffQung hat sich nicht verwirklicht Ich habe keine Ueber- 
gänge gefunden und statt auf eine Aufklärung stiess ich bei 
zunehmender Erfahrung auf wachsende Widersprüche, bis die- 
selben mir schliesslich unauflöslich schienen und ich die Ueber- 
Zeugung von der Richtigkeit meiner ersten Beobachtung auf- 
geben musste. Dazu kam die von mir selbst gemachte Erfahrung, 
dass für kurze Wellen der Unterschied der Geschwindigkeiten 
so gut wie verschwindet. Ehe ein Eachgenosse dieses Gebiet 
betreten hatte, fasste ich meine Ueberzeugung in den Worten 
zusammen:^) „Für lange Wellen fand sich also die Wellenlänge 
in der Luft grösser als die in Drähten, während für kurze 
Wellen beide merklich gleich sich zeigten. Dies Ergebniss ist 
zu auffällig, als dass wir es als sicher betrachten könnten. Die 
Entscheidung muss späteren Versuchen vorbehalten bleiben." 
Von späteren Versuchen kommen bisher nur die Versuche der 
Herren Sarasin und de la Rive in Betracht und da diese in 
kleinen Räumen vorgenommen wurden, kann man sie mit mehr 
Recht für eine Bestätigung des zweiten Theiles meiner Behaup- 
tung erklären, als für eine Widerlegung des ersten Theiles. 
Für lange Wellen scheinen mir entscheidende Versuche noch 
auszustehen.*) Ich kann allerdings kaum zweifeln, dass dieselben 



1) Archives de Genäve (3). 21, p. 302. 

*) Seit ich das Obige geschrieben, ist der ausgesprochene Wunsch 
völlig erfüllt worden durch die Versuche, welche die Herren Sarasin und 
de la Eive in der grossen HaUe der Ehone- Wasserwerke zu Genf ausgeführt 
haben (Archives de Geneve (3). 29, pp. 358 und 441). Diese Versuche haben 
die Gleichheit der Geschwindigkeiten in Luft und in Drähten bewiesen und 
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für die Gleichheit der Geschwindigkeit in allen Fällen ent- 
scheiden werden. 

Vielleicht fragt der Leser, warum ich nicht selbst versucht 
habe, durch Wiederholung der Versuche die Zweifel zu beseitigen. 
Ich habe die Versuche wohl wiederholt, aber ich habe dabei nur 
gefunden, was auch zu vermuthen steht, dass die einfache Wieder- 
holung unter ähnlichen Verhältnissen die Zweifel nicht zu heben, 
sondern eher zu vermehren im Stande ist. Die sichere Ent- 
scheidung steht bei Versuchen, welche unter günstigeren Ver- 
hältnissen ausgeführt werden. Günstigere Verhältnisse bedeuten 
hier grössere Räume. Solche waren mir bisher nicht zur Hand. 
Ich betone nochmals, dass die Ungunst der Bäume nicht durch 
Sorgfalt der Beobachtung compensirt werden kann. Wenn sich 
die langen Wellen nicht entwickeln können, können sie auch 
nicht beobachtet werden. Es mag hiermit genug über diese 
Frage gesagt sein. 

Die bisher erwähnten Versuche über die Beflexion der Wellen 
waren im März 1888 vollendet. Noch in demselben Monat machte 
ich den Versuch, die Zerstreuung der Femwirkung durch Beflexion 
an einer krummen Fläche zu verhindern. Ich baute für meine 
grosse Schwingung einen parabolischen Hohlspiegel von 4 m Höhe 
und etwa 2 m OeflEnung. Ich fand aber entgegengesetzt meiner 
Erwartung die Fernwirkung bedeutend geschwächt Der grosse 
Spiegel wirkte wie ein die Schwingung umgebender Schutzkasten, 
Ich sagte mir, dass die Wellenlänge der Schwingung zu gross 
sei gegen die Brennweite des Spiegels. Eine massige Verkleine- 
rung des primären Leiters besserte den Erfolg nicht. Ich ver- 
suchte darauf mit einem Leiter zu arbeiten, welcher dem grossen 
geometrisch ähnlich, aber im Verhältniss 10 : 1 verkleinert war. 
Vielleicht bin ich nicht ausdauernd genug in diesen Versuchen 
gewesen, jedenfalls gelang es mir damals überhaupt nicht, so 
kurze Schwingungen zu erzeugen und zu beobachten und ich 

also volle üebereinstinmiung hergestellt zwischen Erfahrung und Theorie. Ich 
betrachte diese Versuche als abschliessend und unterwerfe mich denselben nun 
ebenso willig, als ich damals zögern musste, mich von Versuchen überzeugeA 
zu lassen, welche den meinigen nicht überlegen waren. Ich freue mich, hier 
den Herren Sarasin und de la Eive danken zu können für die Freundlich- 
keit und das Wohlwollen, welches sie mir bei Erörterung dieser Streitfrage 
stets erwiesen, — einer Streitfrage, welche jetzt völlig zu ihren Gunsten 
entschieden ist. [Zusatz zur englischen Ausgabe, 1893]. 
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gab diese Versuche auf, um mich zunächst andern Fragen zu- 
zuwenden. 

Einmal galt es, die theoretische Behandlung der Versuche 
reiner und klarer zu fassen. Der Standpunkt, von welchem aus 
in den bisherigen Arbeiten die Versuche gedeutet waren, ist der 
Standpunkt, auf welchen ich durch das Studium der Abhand- 
lungen von Helmholtz's^) gestellt war. Herr v. Helmholtz 
hält in diesen Abhandlungen zwei Formen der elektrischen Kraft 
auseinander, die elektrodynamische und die elektrostatische, 
welchen, solange die Erfahrung nicht gesprochen, zwei verschiedene 
Geschwindigkeiten beizulegen sind. Eine Deutung der Versuche 
von diesem Standpunkt aus konnte in keinem Falle falsch sein, 
aber sie war vielleicht unnöthig verwickelt. In einem besondem 
Grenzfall vereinfacht sich die Helmholtz 'sehe Theorie bedeutend, 
ihre Gleichungen gehen alsdann über in die Gleichungen der 
Maxwell' sehen Theorie; es bleibt nur eine Form der Kraft 
übrig, welche sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Es war 
also zu versuchen, ob man nicht mit diesen weit einfacheren 
Annahmen der Maxwell'schen Theorie auskomme. Der Versuch 
gelang. Die Ergebnisse der Eechnung sind dargelegt in der 
Abhandlung „Die Kräfte elektrischer Schwingungen, behandelt 
naeh der Maxwell'schen Theorie". Derjenige Theil dieser Arbeit, 
welcher sich auf die Interferenzen zwischen Luft- und Drahtwellen 
bezieht, wäre offenbar leicht jeder andern Form solcher Interferenzen 
anzupassen, welche etwa vollkommnere Versuche ergeben könnten. 

Neben diesen theoretischen Betrachtungen setzte ich die 
Versuche fort und wandte dieselben wieder mehr den Wellen in 
Drähten zu. Ich verfolgte dabei erstens das Ziel, die Ursache der 
vermeintlichen Verzögerung dieser WeDen aufzufinden. Zweitens 
wünschte ich die Anschauung zu prüfen, derzufölge die Wellen 
überhaupt nicht im Innern des Leiters, sondern vielmehr im 
umgebenden Raum ihren Sitz und Spielplatz haben. Ich liess 
also nicht mehr die Wellen in einem Draht forteilen, sondern in 
dem Zwischenraum zwischen zwei Drähten, zwischen zwei Platten, 
in röhrenförmigen Eäumen; nicht mehr in verschiedenen Metallen, 
sondern in verschiedenen trennenden Isolatoren. Die Abhandlung 
„Ueber die Fortleitung elektrischer Wellen durch Drähte", obwohl 



rf'ir- 



V. Helmholtz, Gres. Abhandl. I. 545. 
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erst später yollendet und .yeröffentlicht, ist grösstentheiis im 
Sommer 1888 ausgeführt. 

Im Herbst wurde ich nämlich von den Versuchen an Drähten 
aus Anlass einer besonderen Erscheinung abgezogen. Als ich 
zur Untersuchung der Wellen in dem engen Zwischenraum 
zwischen zwei Drahten Resonatoren von geringem äusseren Um- 
fange anwandte und bemüht war, solche Resonatoren abzu- 
stimmen, fand ich, dass ich am Ende der Drähte auch dann 
deutliche Knoten erhielt, wenn ich viel zu kleine Resonatoren 
benutzte. Selbst als ich zu Kreisen von wenigen Gentimetem 
Durchmesser herabstieg, erhielt ich noch Knoten; dieselben lagen 
in geringem Abstände vom Ende der Drähte und ich konnte 
noch halbe Wellenlängen bis herab zu 12 cm beobachten. So 
hatte mich ein Zufall auf die vorher nicht gefundene Spur 
der kurzen Wellen gebracht, ich verfolgte sogleich diese Spur 
und es gelang mir nun auch schnell eine Form des primären 
Leiters zu finden, welche mit den kleinen Resonatoren zusammen 
arbeitete. 

Die Erscheinung, durch welche ich auf die Beobachtung der 
kurzen Wellen zurüc^eführt wurde, habe ich an sich nicht 
beachtet und dieselbe, da sich keine passende Anknüpfung bot, 
in der Yeröffentiichung nirgends erwähnt Es war offenbar ein 
besonderer Fall derselben Erscheinung, welche später von den 
Herren Sarasin und de la Rive entdeckt,^) mit dem Namen 
„multiple Resonanz^^ belegt, und dahin gedeutet wurde, dass der 
primäre Leiter überhaupt keine bestimmte Schwinguugsdauer 
besitze, sondern alle innerhalb weiter Grenzen liegenden Schwing- 
ungen gleichzeitig ausführe. Wenn ich selber jene Erscheinung nicht 
beachtete, so lag dies einmal daran, dass ich über dieselbe schnell zu 
andern Yersuchen fortgeführt wurde. Es lagabernicht weniger auch 
daran, dass ich mir für jene Erscheinung in meinem Falle von 
vom herein eine Erklärung gebildet hatte, welche derselben nur 
ein weit geringeres Literesse lieh als die Erklärung der Herren 
Sarasin und de la Rive. Ich sah die Erscheinung an als die 
nothwendige und vorauszusehende Folge der schnellen Dämpfung 
der primären Schwingung. Herr Sarasin hatte die Freundlich- 



1) E. Sarasin and L. de la Bive, Arch. de Geneve (3). 23. 
p. 113. 1890. 

Herts, Abhftndlangen. ^ 
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keit, mich von dem Ergebniss seiner Versuche alsbald in Kennt- 
niss zu setzen, ich theilte ihm mein Bedenken gegen seine 
Erklärung der Erscheinung und meine eigene ErMärung der- 
selben mit, aber obwohl er meinen Ausführungen die liebens- 
würdigste Bereitwilligkeit entgegenbrachte, gelang es uns nicht, 
uns über die Deutung der Versuche zu verständigen. Eine solche 
Verständigung gelang sogleich mit Herrn H. Poincarö, welcher 
sich selber eine im wesentlichen gleiche Auffassung der Erschei- 
nung gebildet und mir brieflich dieselbe mitgetheilt hatte. Er 
hat diese Auffassung mathematisch ausgearbeitet und in seinem 
Werke „Electricit6 et optique" veröflfentlicht^) Gleichzeitig und 
unabhängig davon hat Herr V. Bjerknes die mathematischen 
Entwickelungen durchgeführt*) Dass die Erklärung der Herren 
Poincar6 und Bjerknes nicht nur eine mögliche, sondern die 
einzig mögliche Erklärung bildet, ist, wie mir scheint, nachge- 
wiesen durch eine eben erschienene Untersuchung») des Herrn 
Bjerknes, welche feststellt, dass die Schwingung des primären 
Leiters wenigstens in erster Annäherung eine regelmässig ge- 
dämpfte Sinuswelle von bestimmter Periode ist Die sorgfältigen 
Untersuchungen der Herren Sarasin und de la Eive enthalten 
demnach eine unentbehrliche Vervollständigung unserer Kennt- 
niss dieses Gebietes, aber sie enthalten keinen Widerspruch 
gegeo irgend eine von mir aufgestellte Behauptung. So sind 
diese Versuche von ihren Urhebern auch angesehen worden. 
Eine schärfere Kritik ist aus Anlass jener Versuche von einem 
ausgezeichneten, übrigens diesen Versuchen femstehendem fran- 
zösischen Gelehrten an meinen Arbeiten ausgeübt worden. Ich 
hoflfe, man wird jetzt urtheilen, dass für eine solche Kritik die 
Berechtigung fehlte.*) 

Es sei mir gestattet, bei dieser Gelegenheit auch der 
Zweifel zu erwähnen, welche in der letzten Zeit von den Herren 
Hagenbach und Zehnder gegen die Beweiskraft meiner Ver- 
suche ausgesprochen worden sind.*) Ich möchte die Arbeit der 



») H. Poincare, Electricite et optique II. p. 249. 

«) V. Bjerknes, WiecL Ann. 44. p. 92. 1891. 

») V. Bjerknes, WiecL Ann. 45. p. 518. 1891. 

*) Cornu, Comptes rendues 110. p. 72. 1890. 

») E. Hagenbach u. L. Zehnder, Wied. Ann. 43. p. 610. 1891. 
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Herren Hagenbach und Zehnder noch nicht als abgeschlossen 
betrachten. Die Yerfasser behalten sich vor, auf die Erklärung 
der Resonanz, die Art der Femwirkung, die Bildung der Knoten 
und Bäuche zurückzukommen. Dies sind aber gerade und fast 
allein die Erscheinungen, auf welchen meine Versuche und die 
ganze Deutong derselben beruht 

Nachdem ich nun in der vorhin erwähnten Weise zur Be- 
obachtung sehr kurzer Wellen gelangt war, wählte ich solche 
von etwa 30 cm Länge aus und wiederholte mit denselben zu- 
nächst die früheren Versuche. Im Widerspruch mit meinen Er- 
wartungen stand die neue Erfahrung, dass diese kurzen Wellen 
an Drähten mit fast der gleichen Geschwindigkeit entlang eilten, 
welche sie in der Luft besassen. Da so kurzen Wellen leicht ein 
freier Spielraum zu verschaffen war, so konnte hier ein Zweifel 
an der Richtigkeit des Resultats nicht aufkonmien. Nachdem 
ich mich mit der Behandlung der kurzen Wellen vertraut ge- 
macht hatte, nahm ich die Versuche mit den Hohlspiegeln wieder 
auf. Der alte grosse Spiegel war nicht mehr vorhanden, ich 
liess einen kleineren von 2 m Höhe und etwas über 1 m Oeff- 
nung herstellen. Die Wirkung desselben war so auffallend 
günstig, dass ich sogleich nach den ersten Proben nicht nur 
einen zweiten Hohlspiegel, sondern auch ebene spiegelnde Mächen 
und ein grosses Prisma bestellte. Schnell hinter einander und 
ohne Mühe gelangen nun die Versuche, welche in der Abhand- 
lung „lieber Strahlen elektrischer Kraff* dargestellt sind; die- 
selben waren lange vorher überlegt und vorbereitet gewesen, 
mit Ausnahme der Polarisationsversuche, welche mir erst wäh- 
rend der Arbeit einfielen. Diese Versuche mit den Hohlspiegeln 
sind schnell aufgefallen, sie sind häufig wiederholt und bestätigt 
worden. Sie haben einen Beifall gefunden, welcher meine Er- 
wartungen weit übertraf. 1) Ein guter Theil dieses Beifalls ent- 
sprang einer philosophischen Quelle. Die alte Frage nach der 
Möglichkeit und dem Wesen der Wirkung in die Feme war be- 



*) Diese Versuche gaben auch den Anlass zu dem Vortrage „Ueber 
die Beziehungen zwischen Licht und Elektricität" , in welchem ich 1889 
auf der Heidelberger Naturforscherversammiung den allgemeinen Zusammen- 
hang meiner Versuche in leicht&sslicher Form darstellte (gedruckt bei 

E. Strauss, Bonn). 

2* 
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rührt Die von der Wissenschaft geheiligte, vom Verstände aber 
nur ungern getragene Herrschaft der unmittelbaren Femkräfte 
schien im Gebiet der Elektricität durch einfache und schlagende 
Versuche für immer zerstört. 

Mit der Erreichung jenes Ziels war ein gewisser Abschluss 
erreicht Eine Lücke war mir indessen noch empfindlich. Die 
Versuche behandelten nur die Ausbreitung der elektrischen Kraft. 
Es war wünschenswerth, dass gezeigt würde, dass auch die mag- 
netische Kraft sich mit endlicher Greschwindigkeit ausbreitet 
Nach der Theorie war hierzu die Erzeugung besonderer mag- 
netischer Wellen nicht erforderlich, die elektrischen Wellen 
mussten an sich zugleich Wellen magnetischer Kraft sein; es 
kam nur darauf an, in diesen Wellen die magnetische Kraft 
neben der elektrischen wirklich nachzuweisen. Ich hoffte, dass 
dies möglich sein würde durch Beobachtung der mechanischen 
Kräfte, welche die Wellen auf ringförmige Leiter ausübten. So 
wurden damals die Versuche geplant, welche aus äusseren An- 
lässen erst später und nur unvollkommen zur Ausführung kamen, 
und über welche die letzte experimentelle Arbeit „Ueber die 
mechanischen Wirkimgen elektrischer Drahtwellen" Bericht er- 
stattet 

Werfen wir einen Blick zurück. Durch die Gesamäitheit der 
geschilderten Versuche ist zum ersten Male der Beweis geliefert 
worden für die zeitliche Ausbreitung einer vermeintlichen Fem- 
kraft Diese Thatsache bildet den philosophischen, in gewissem 
Sinne zugleich den wichtigsten Gewinn der Versuche. In jenem 
Beweise ist enthalten die Erkenntniss, dass die elektrischen 
Kräfte sich von den ponderabeln Körpern loslösen und selbst- 
ständig als Zustände oder Veränderungen des Baumes fortbestehen 
können. Neben dieser Erkenntniss liefern die Einzelheiten der 
Versuche den Beweis, dass die besondere Art der Ausbreitung 
der elektrischen Kraft die grösste Analogie,^) wenn nicht voll- 
ständige Uebereinstimmung zeigt mit der Ausbreitung der Licht- 
bewegung. Dadurch wird die Hypothese, dass das Licht eine 



^) Die Analogie liegt keineswegs nur in der Uebereinstimmung der 
mehr oder weniger genau gemessenen Geschwindigkeiten. Die nahezu 
gleiche Greschwindigkeit ist nur ein Element der Analogie unter vielen Ele- 
menten. 
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elektrische Erscheinung sei, in hohem Grade wahrscheinlich ge- 
macht Ein strenger Beweis für diese Hypothese kann von 
vornherein nur durch Versuche geliefert werden, welche am 
Lichte ausgeführt sind. 

Was wir hier als die Leistung der Versuche bezeichnet 
haben, leisten dieselben unabhängig von der Richtigkeit beson- 
derer Theorien. • Nichtsdestowetaiger liegt die Bedeutung der Ver- 
suche offenbar in ihrem Zusammenhang mit der Theorie, in 
welchem Zusammenhang sie ja auch unternommen wurden. Seit 
dem Jahre 1861 besitzt die Wissenschaft die Theorie, welche Max- 
well auf den Anschauungen Faraday's aufgebaut hat, welche 
wir deshalb die Faraday-Maxweirsche Theorie nennen und 
welche die Möglichkeit der hier aufgefundenen Klasse von Er- 
scheinungen mit der gleichen Sicherheit behaupten konnte, mit 
welcher die übrigen elektrischen Theorien gezwungen waren, die 
Möglichkeit derselben zu verneinen. Die Maxwell'sche Theorie 
übertraf von vornherein die übrigen elektrischen Theorien durch 
Schönheit und Beichthum der Beziehungen, welche sie zwischen 
den Erscheinungen annahm. Die Wahrscheinlichkeit dieser Theorie 
und damit die Zahl ihrer Anhänger wuchs von Jahr zu Jahr. 
Gleichwohl vermochte die Maxwell 'sehe Theorie die ihr entgegen- 
stehenden Theorien nicht vollständig zu verdrängen, weil sie 
sich nur auf die Wahrscheinlichkeit ihrer Endergeknisse^ nicht 
auf die Sicherheit ihrer Voraussetzungen berufen konnte. Die 
Fundamentalhypothesen der Maxwell' sehen Theorie wider- 
sprachen den üblichen Anschauungen und konnten sich nicht 
an sichere Versuche als an Beweise anlehnen. In diesem ihrem 
natürlichen Zusammenhang tonnen wir Absicht und Ergebniss 
unserer Versuche nicht besser charakterisiren, als indem wir sagen: 
Die Absicht dieser Versuche war die Prüfung der Fundamen- 
talhypothesen der Faraday-Maxwell'schen Theorie und das 
Ergebniss der Versuche ist die Bestätigung der Fundamental- 
hypothesen dieser Theorie. 



B. Zur Theorie. 



Was ist nun aber, genau gesprochen, die Faraday-Max- 
we 11 'sehe Theorie? Maxwell hat als Arbeit seiner reiferen Jahre 
uns ein grösseres Werk über die Elektricität und den Magne- 
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tismos hinterlassen; man darf also wohl sagen, die Maxwell 'sehe 
Theorie sei diejenige Theorie, welche in diesem Werke nieder- 
gelegt ist Aber denjenigen Fachgenossen, welche diesen Fragen 
näher getreten sind, wird nicht allen mit dieser Antwort Genüge 
geschehen sein. Mancher hat sich mit Eifer an das Studium 
des Maxwell'schen Werkes gemacht und, ohne auf ungewöhn- 
liche mathematische Schwierigkeiten gestossen zu sein, dennoch 
darauf verzichten gemusst, sich eine völlig widerspruchsfreie 
Vorstellung von Maxwell's Ansichten zu bilden. Mir selbst ist 
es nicht besser gegangen. Bei der grössten Bewunderung für 
die mathematischen Beziehungen der MaxwelTschen Theorie 
war ich doch hinsichtlich der physikalischen Bedeutung seiner 
Behauptungen nicht immer vollständig sicher, Maxwell's wahre 
Meinung errathen zu haben. In meinen Versuchen konnte ich 
mich daher auch nicht direkt durch das Maxwell'sche Buch 
leiten lassen, ich Hess mich hier leiten durch die Arbeiten von 
Helmholtz, wie es ja auch aus der Darstellung der Versuche 
deutlich hervorgeht Für den besonderen Grenzfall der Helm- 
holtz 'sehen Theorie, welcher auf die MaxwelPschen Gleichungen 
führt, und auf welchen die Versuche hinleiteten, verflüchtigt sich 
nun aber leider die physikalische Grundlage der Helmholtz - 
sehen Theorie, wie sich dieselbe allgemein verflüchtigt, wenn 
man von Birnkräften absehen will. Ich versuchte deshalb mir 
die unentbehrlichen physikalischen Vorstellungen vriderspruchs- 
frei selbst zu construiren, indem ich von den Maxwell'schen 
Gleichungen ausging, im üebrigen aber die Maxweirsche 
Theorie so viel wie möglich vereinfachte durch Elimination oder 
einfache Fortiassung aller derjenigen Elemente, welche ich nicht 
verstand und welche entbehrlich waren, da sie auf keine mög- 
lichen Erscheinungen einen Einfluss üben konnten. So ent- 
standen die beiden theoretischen Arbeiten, welche den Schluss 
dieser Sammlung bilden. Die Darstellung der Theorie in Max- 
well's eigenem Werk, die Darstellung als Grenzfall der Helm- 
holtz 'sehen Theorie und die Darstellung in den vorliegenden 
Abhandlungen sind also wesentlich verschiedene Formen für 
einen wesentlich gleichen gemeinsamen Inhalt Dieser gemein- 
same Inhalt der verschiedenen Formen, für welchen gewiss 
noch viele andere Formen gefunden werden können, erscheint 
mir als der unsterbliche Theil der MaxwelPschen Arbeit, diesem 
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Inhalt und nicht den besonderen Yorstellungen oder Methoden 
Maxwell's möchte ich den Namen „Maxwell'sche Theorie" 
vorbehalten wissen. Auf die Frage „Was ist die MaxwelFsche 
Theorie?" wüsste ich also keine kürzere und bestimmtere Ant- 
wort als diese: Die Maxwell 'sehe Theorie ist das System der 
Maxwell'schen Gleichungen. Jede Theorie, welche auf diese 
Gleichungen führt, und damit dieselben möglichen Erscheinungen 
unafasst, würde ich als eine Form oder einen Specialfall der 
MaxweH'schen Theorie bezeichnen; jede Theorie, welche auf 
andere Gleichungen und damit auf andere mögliche Erschei- 
nungen führt, ist eine andere Theorie. In diesem Sinne also 
und nur in diesem Sinne bilden die beiden theoretischen Ab- 
handlungen dieser Sammlung eine Darstellung der Maxwell' - 
sehen Theorie. Keineswegs können sie den Anspruch erheben^ 
genau Maxwell's Gedanken wiederzugeben. Es ist im Gegen- 
theil zweifelhaft, ob Maxwell, falls er lebte, die vorgetragene 
Darstellung als die seine anerkennen würde. 

Darin, dass derselbe Inhalt in verschiedenen Fassungen 
vorgetragen wird, liegt ein bedeutendes Erschwerniss für das 
Verständniss jeder einzelnen Fassung. Dieselbe* Bezeichnung 
bedeutet in den verschiedenen Formen verwandte und doch ver- 
schiedene Begriffe oder Vorstellungen. Die erste Bedingung für 
das Yerständniss ist also, dass man jede Darstellung für sich zu 
verstehen suche und nicht in sie die Vorstellungen einer andern 
Darstellung hineintrage. Vielleicht erweise ich manchen Fach- 
genossen einen Dienst, wenn ich hier kurz die Grundvorstellungen 
der drei Darstellungen der Maxwell'schen Theorie erläutere, 
welche ich oben erwähnte. Ich habe dabei Gelegenheit anzu- 
geben, worin nach meinem Urtheil die besondere Schwierigkeit 
von Maxwell's eigener Darstellung liege. Die oft gehörte An- 
sicht, dass diese Schwierigkeit mathematischer Natur sei, kann 
ich nicht theilen. 

Wenn wir die Körper aus der Feme auf einander wirken 
sehen, so können wir uns von der Natur dieser Wirkung ver- 
schiedene Vorstellungen machen. Wir können die Einwirkung 
als eine unmittelbare, den Baum überspringende Femkraft be- 
trachten oder wir können sie als die Folge einer Wirkung an- 
sehen, welche in einem hypothetischen Medium von Punkt zu 
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Punkt sich fortpflanzt In den Anwendungen dieser Vorstellungen 
auf die Elektricität können wir indessen noch eine Beihe feinerer 
Unterschiede machen. Gehen wir von der reinen Yorstellung 
der unmittelbaren zu der reinen Vorstellung der vermittelten 
Femwirkung über, so können wir etwa vier Standpunkte unter- 
scheiden. 

Auf dem ersten Standpunkte betrachten wir die Anziehung 
zweier Körper als eine Art geistiger Hinneigung beider zu einander. 
Die Kraft, welche jeder von beiden ausübt, ist geknüpft an das 
Vorhandensein des andern Körpers. Damit überhaupt eine Kxaft 
vorhanden sei, müssen mindestens zwei Körper vorhanden sein. 
Ein Magnet erhält gewissermassen seine Kraft erst dann, wenn 
ein anderer Magnet in seine Nahe gebracht wird. Diese Vorstellung 
ist die reine Vorstellung der Femkraft, die Vorstellung des 
Coulomb'schen Gesetzes. Sie ist in der Lehre von der Elektricität 
fast verlassen, sie wird wohl noch benutzt in der Lehre von der 
Gravitation. Der berechnende Astronom spricht von der An- 
ziehung zwischen der Sonne und einem Planeten, aber die An- 
ziehung im leeren Baum beschäftigt ihn nicht x 

Auf dem zweiten Standpunkt sehen wir die Anziehungen 
der Körper immer noch an als eine Art geistiger Einwirkung 
derselben auf einander. Aber obwohl wir zugeben, dass wir diese 
Femwirkung nur dann bemerken können, wenn wir mindestens 
zwei Körper haben, so nehmen wir doch an, dass auch der 
einzelne der wirkenden Körper beständig das Bestreben habe, 
in jedem Punkte seiner Umgebung Anziehungen hervorzubringen 
von bestimmter Grösse und Bichtung, auch dann, wenn sich 
keine andern ihm verwandten Körper in der Nahe finden. Mit 
den stetig von Punkt zu Punkt sich ändernden Bestrebungen 
dieser Art füllen wir in unserer Vorstellung den Baum. Gleich- 
wohl nehmen wir nicht am Ort der Wirksamkeit irgend eine 
Veränderung des Baimies an, um deren willen wir diesen Ort 
als den Sitz der Kraft bezeichnen könnten, sondern zugleich 
Sitz und Ursprung der B[raft bleibt der wirkende Körper. Dieser 
Standpunkt ist etwa der Standpunkt der Potentialtheorie. Er 
ist selbstverständlich auch der Standpunkt gewisser Gapitel in 
MaxweU's Werk, obwohl nicht der Standpunkt der Maxwell' - 
sehen Theorie. Um die Vorstellungen in sinnlicher Darstellung 
mit einander vergleichen zu können, sind in Fig. 2 zwei ent- 
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gegengesetzt elektrisirte Gondensatorplatten von diesem Stand- 
punkt aus in leicht verständlicher Symbolik dargestellt Man 
sieht in den Platten die mar 
teriell gedachte positive und 
negative Mektridtät, zwischen 
den Platten die durch Pfeile 
dargestellte Eraft Ob der 
Baum zwischen den Platten 
erfüllt oder leer ist, ist von 
diesem Standpunkt aus gleich- 
gültig. Geben wir also den 
lichtäther zu, denken ihn uns 
aber aus einem Theil B des 
Baumes entfernt, so wird 
gleichwohl in diesem Baum 
die Kraft unverändert sein. 

Der dritte Standpunkt behalt die Yorstellungen des zweiten 
bei, fügt ihnen aber eine Complication hinzu. Er nimmt an, dass 
die unvermittelten Femkrafte die Wirkung der getrennten Körper 
nicht allein bestimmen. Yielmehr nimmt er an, dass die Kräfte 
in dem überall erfüllt gedachten Baum Yeranderungen hervor- 
rufen, welche ihrerseits Anlass zu neuen Femkraften geben. 
Die Anziehungen der getrennten Körper berohen dann zum 
Theil auf der unmittelbaren Femwirkong derselben, zum Theil 
auf dem Eiofluss des veränderten Mediums. Die Yeränderung 
des Mediums selbst wird gedacht als eine elektrische, bez. mag- 
netische Polarisation seiner kleinsten Theile unter dem Einflnss 
der wirkenden Kraft Im Hinblick auf statische Erscheinungen 
ist dieser Standpunkt von Poisson für den Magnetismus ent- 
wickelt, von Mosotti auf die elektrisdien Erscheinungen über- 
tragen worden; in allgemeinster Entwickelang und in Aus- 
dehnung auf das ganze Gebiet des Elektromagnetismus findet 
er sich vertreten in der Theorie von Helm hol tz.^) 

Fig. 3 versinnlicht diesen Standpunkt für den Fall, dass 
sich das Medium nor in geringem Maasse an der Gesammt- 



1) Am SehhiBB der Abhandlung „üeber die Bewegnngs^eichangen der 
Elektridtfit f&r ruhende leitende Körper." Gee. Abh. L p. 545. 
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Fig. 3. 



Wirkung betheiligt Man sieht in den Platten die freien Elektri- 
citäten, ebenso die in den Theilen des Dielektricums getrennten, 

aber nicht ableitbaren elektri- 
schen Muida. Denken wir uns, 
der Raum zwischen den Platten 
enthalte nur den Lichtäther 
und machen wir in denselben 
eine Höhlung von der Gestalt 
B, so werden in dieser Höhlung 
die Kräfte erhalten bleiben, die 
Polarisationen aber fortfallen. 
Ein Grenzfall dieser Vor- 
stellungsweise ist von beson- 
derer Wichtigkeit Wie die nähere TJeberlegung zeigt, können 
wir die allein beobachtbare Gesammtwirkung der greifbaren 
Körper auf einander in verschiedener Weise vertheilen auf den 
Einfluss der unmittelbaren Femkräfte und auf den Einfluss des 
zwischenliegenden Mediums. Wir können den Theil der Ge- 
sammtenergie, welcher seinen Sitz in den elektrisirten Körpern 
hat, vergrössem auf Kosten des Theiles, welchen wir in dem 
Medium suchen, und umgekehrt Im Grenzfall nun suchen wir 
die gesammte Energie im Medium. Da den Elektricitäten, 
welche sich in den Leitern finden, keine Energie entsprechen 
soll, so müssen die Femkräfte verschwindend klein werden. 
Dafür ist wieder nothwendige Bedingung, dass nirgends freie 
Elektricität auftrete. Die Elektricität muss sich also bewegen 
wie eine incompressibele Flüssigkeit Daher haben wir nur ge- 
schlossene Ströme, daher die Möglichkeit, die Theorie auf alle 
Arten der elektrischen Bewegung zu erweitem trotz unserer 
XJnkenntniss der Gesetze der ungeschlossenen Ströme. 

Die mathematische Behandlung dieses Grenzfalles führt uns 
auf die Gleichungen Maxwell's. Wir bezeichnen also diese 
Behandlung als eine Form der Maxweirschen Theorie. So 
wird auch dieser Grenzfall bei v. Helmholtz bezeichnet Keines- 
wegs aber soll damit gesagt sein, dass die zu Grunde liegenden 
Vorstellungen die Vorstellungen Maxwell's seien. 

Figur 4 symbolisirt uns die Vorstellungen dieser Theorie 
von dem Zustand des Raumes zwischen den zwei elektrisirten 
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Fig. 4. 



Platten. Die Femkräfte sind za Schemen herabgeaimkea Die 
Elektricität in den Leitern ist noch vorhanden und sie ist auch 
unentbehrlich für die Vorstellung, 
aber sie wird in ihren Femwir- 
kungen vollständig neutralisirt 
durch die gegen sie hin verscho- 
bene entgegengesetzte Elektrici- -L 
tät des Mediums. Der Druck, 
welchen dieses Medium inlolge 
der Anziehung seiner inneren 
Flektricitätan ausübt, zieht die 
Platten gegen einander. In dem 
Hohlraum B finden sich nur die verschwindend kleinen Fem- 
kräfte vor. 

Der vierte Standpunkt gehört der reinen Vorstellung von 
der vermittelten Wirkung. Wir geben auf diesem Standpunkte 
zu, dass die vom dritten Standpunkte aus angenommenen 
Veränderungen des Raumes thatsächlich vorhanden sind, und 
dass dieselben die Vermittler des Einflusses sind, welchen die 
greifbaren Körper auf einander ausüben. Aber wir leugnen, 
dass diese Polarisationen die Folge von Femkräften sind, wir 
leugnen das Vorbandensein dieser Fernbräfte überhaupt; wir be- 
seitigen die Flektricitäten, von welchen diese Fernkräfte aus- 
gehen sollten. Vielmehr betrachten wir jetzt jene Polarisationen 
als das einzig wirklich vorhandene; sie sind zugleich die Ursache 
der Bewegungen der ponderabelen Körper und der übrigen Erschei- 
nungen, welche uns diese Körper als verändert erblicken lassen. 
Die Erklärung des Wesens der Polarisationen, ihres Zusammen- 
hangs und ihrer Wirkungen vertagen wir oder suchen sie in 
mechanischen Hypothesen ; wir weigern uns aber, in den bisher 
benutzten Elektricitäten und Femkräften eine befriedigende ' 
Erklärung dieses Zusammenhangs und dieser Wirkungen zu sehen. 
Die Ausdrücke Elektricität, Magnetismus u. s. w. behalten für 
uns nur den Werth von Abkürzungen. 

In mathematischer Hinsicht können wir die Behandlung 
dieses vierten Standpunktes vollständig zusammenfallen lassen 
mit dem GrenzfaU des dritten Standpunktes. Aber physikalisch 
betrachtet bleibt er gleichwohl vollständ^ von demselben ver- 
schieden. Es ist unmöglich, zugleich die Femkräfte zu leugnen 
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und sie als Ursachen der Polarisationen anzusehen. Was wir 
von diesem Standpunkte aus irgend als ,^lektricität^ bezeichnen 
können, bewegt sich nicht wie eine incompressibele Flüssigkeit. 
Ein anderer Unterschied springt ia die Augen, wenn wir die 
Figur 5 betrachten, welche uns die Vorstellung dieses Stand- 
punkts symbolisch vorführt Die Polarisation des Eaumes ist 
mit Hülfe desselben Symboles dargestellt, dessen wir uns auf 
dem dritten Standpunkt bedienten. Aber während in Figur 3 und 4 

diese Darstellung das Wesen 
der Polarisation erläuterte durch 
das als bekannt vorausgesetzte 
Wesen der Elektricität, soll hier 

durch die Darstellung das Wesen 

der elektrischen Belegung defi- 
nirt werden durch den als be- 
kanntangesehenenPolarisations- 
zustand des Baumes. Jedes 
Theilchen des Dielektricums er- 
scheint hier in entgegengesetzter 
Weise mit Elektricität belegt, wie in den Vorstellungen des dritten 
Standpunktes. Entfernen wir in der Vorstellung aus dem Baume 
B wiederum den Aether, so bleibt in diesem Baume schlechter- 
dings nichts zurück, was uns an die elektrische Erregung der 
Umgebung erinnern könnte. 

Dieser virete Standpunkt ist nun, wie ich denke, der Stand- 
punkt M ax w eil ' s. Die allgemeinen Auseinandersetzungen seines 
Werkes lassen keinen Zweifel, dass er die Femkräfte vollständig 
beseitigen wollte. Maxwell sagt ausdrücklich, dass, wenn in 
einem Dielektricum die Kraft, also das „displacement" nach der 
rechten Seite gerichtet ist, man sich alsdann jedes Theilchen 
des Dielektricums vorzustellen habe als belegt mit negativer 
Elektricität auf der rechten Seite, mit positiver Elektricität auf 
der linken Seite. Aber es ist nicht zu leugnen, dass für 
den ersten Blick andere Aussagen Maxwell's mit den Vorstel- 
lungen dieses Standpunktes im Widerspruch zu stehen scheinen. 
Maxwell nimmt auch in den Leitern Elektricität an, diese 
Elektricität bewegt sich stets so, dass sie mit den Verschiebungen 
im Dielektricum zusammen geschlossene Ströme bildet. Die 
Behauptung, dass sich die Elektricität bewege wie eine incom- 
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pressibele Elüssigkeit, ist ein Lieblingssatz Maxwell's. Diese 
Aussagen aber passen nicht in die Yorstellungen des vierten 
Standpunktes, sie lassen vermuthen, dass es vielmehr der dritte 
Standpunkt gewesen sei, dessen Anschauungen Maxwell vor 
Augen standen. Ich glaube, dass dies letztere niemals der Fall 
war, dass die Widersprüche scheinbar sind und auf einem Miss- 
verständniss beruhen. Irre ich nicht, so ist der Zusammenhang 
der folgende: Maxwell hat ursprünglich seine Theorie entwickelt 
an der Hand sehr bestimmter und specieller Yorstellungen über 
das Wesen der elektrischen Erscheinungen. Er nahm an, dass 
die Poren des Aethers und aller Körper erfüllt seien mit einer 
zarten Flüssigkeit, welche aber keine Femkräfte ausübte. In 
den Leitern sollte sich diese Flüssigkeit frei bewegen und diese 
Bewegung sollte das bilden, was wir einen elektrischen Strom 
nennen. In den Isolatoren soUte diese Flüssigkeit durch elas- 
tische Kräfte an ihren Ort gefesselt sein und die Verschiebung, 
das „displacement" derselben wurde betrachtet als das Wesen 
der elektrischen Polarisation. Die Flüssigkeit selbst nannte Max- 
well als die Ursache aller elektrischen Erscheinungen „Elektri- 
cität^'. Als Maxwell nun sein grosses Werk abfasste, sagten 
ihm offenbar die gehäuften Hypothesen jener ersten Vorstellung 
nicht mehr zu oder er fand Widersprüche in denselben und so 
liess er sie fort Aber er eliminirte sie doch nicht so voll- 
ständig, dass nicht eine ganze Beihe von Bezeichnungen, die aus 
jener Vorstellung stammen, zurückgeblieben wären. Und so hat 
leider das Wort „Elektricitat" in Maxwell's Werk offenbar 
eiaen Doppelsinn. Einmal bezeichnet es dasjenige, was auch 
wir so bezeichnen, eine Grösse, welche positiv und negativ sein 
kann, und welche den Ausgangspunkt mindestens scheinbarer 
Femkräfte bildet. Zweitens bezeichnet es jenes hypothetische 
Fluidum, von welchem keiae, auch keine scheinbaren Femkräfte 
ausgehen, und dessen Menge in einem Baum unter allen Um- 
ständen nur eine positive Grösse sein kann. Liest man die Aus- 
führungen MaxwelPs, indem man beständig den Sinn des 
Wortes „Elektricität" in geeigneter Weise interpretirt, so lassen 
sich die zuerst überraschenden Widersprüche fast inuner zum 
Verschwinden bringen. Ich mass indess bekennen, dass mir 
dies in Vollständigkeit und zu meiner vollkommenen Befriedi- 
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gung doch nicht hat gelingen wollen; ich würde sonst bestimmter 
und nicht so zweifelnd reden. ^) 

Wie dem auch sei, jedenfalls ist in den beiden theoretischen 
Abhandlungen dieser Sammlung der Versuch gemacht, die Max- 
welPsche Theorie, d. h. das Maxwell'sche Gleichungssystem 
von diesem vierten Standpunkt aus darzustellen. Ich habe mich 
bemüht, den Standpunkt rein zu wahren, also Vorstellungen, 
welche ihm fremd sind, überhaupt nicht erst in die Betrachtung 
einzuführen.*) Ich habe mich ferner bemüht, in der Darstellung 
die Zahl derjenigen Vorstellungen möglichst zu beschränken, 
welche von uns in die Erscheinungen willkürlich hineingetragen 
werden und nur solche Elemente zuzulassen, welche nicht ent- 
fernt oder abgeändert werden können, ohne zugleich mögliche 
Erfahrungen abzuändern. Es ist wahr, dass durch dies Be- 
streben die Theorie einen sehr abstracten und farblosen Anblick 
erhält. Es befriedigt wenig, nur allgemein von „gerichteten Zu- 
standsänderungen" da reden zu hören, wo man gewohnt war, 
das sinnliche Bild der mit Elektricitäten belegten Atome vor 
Augen zu haben. Es befriedigt wenig, Gleichungen als allge- 
meine Ergebnisse der Erfahrung hingestellt zu sehen, für welche 
man gewohnt war, durch längere mathematische Ableitungen 
einen scheinbaren Beweis zu erhalten. Ich glaube indessen, 
dass man ohne Selbsttäuschung aus der Erfahrung nicht viel 
mehr entnehmen kann, als in jenen Abhandlungen ausgesagt 
ist Wünscht man der Theorie mehr Farbe zu verleihen, so ist 
nichts im Wege, dass man noch nachträglich der Einbildungs- 



^) Aehnlich nrtheilt Herr Foincare in seinem Werke „Elektricite 
et optique'^ Vol. I. Les Theories de Maxwell. Herr L. Boltzmann 
in seinen „Vorlesungen über MaxwelTs Theorie" scheint, wie ich selbst, 
mehr eine widerspruchsfreie Ableitung des Maxweir sehen Systems zu be- 
absichtigen, als eine genaue Wiedergabe yon Maxwell's eigenen Gedanken. 
Da das Werk noch unvollendet, ist ein sicheres Urtheil noch nicht möglich, 

>) Der Ausdruck „elektrische Kraft^' in diesen Abhandlungen ist nur 
ein Name für einen Folarisationszustand des Baumes, um Missverstfind- 
nissen vorzubeugen, hätte ich vieUeicht besser gethan, ihn durch ein an- 
deres Wort zu ersetzen, etwa daa Wort „elektrische Feldintensität", wie 
es Herr E. Cohn vorschlägt in seiner gleiche Ziele verfolgenden Ab- 
handlung: „Zur Systematik der Elektricitätslehre", Wiedem. Ann. 40. p. 625. 
1890. 
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kraft zu Hilfe komme durch concrete similiche Vorstellungen 
von dem Wesen der elektrischen Polarisation, des elektrischen 
Stromes u. s. w. Aber die Strenge der Wissenschaft erfordert 
doch, dass wir dies bunte Gtewand, welches wir der Theorie 
überwerfen und dessen Schnitt und Farbe vollständig in unserer 
Gewalt liegt, wohl unterscheiden von der einfachen und schlichten 
Gestalt selbst, welche die Natur uns entgegenführt und an deren 
Formen wir aus unserer Willkür nichts zu ändern vermögen. 

Was ich im Einzelnen zu den Abhandlungen noch bemerken 
möchte, werde ich am Schlüsse des Buches in der Gtestalt nach- 
träglicher Anmerkungen hinzufügen. 



2. lieber sehr sclmelle elektrisclie Schwin^imgeii. 

(Wiedemanns Annalen, Band 31, p. 421, 1887.) 



Die elektrischen Oscillationen geöffiieter Inductionsapparate 
haben eine Schwingungsdauer, welche nach Zehntausendtheilen der 
Sekunde gemessen werden kann. Etwa hundertmal schneller er- 
folgen die Schwingungen oscillirender Ilaschenentladungen, welche 
Feddersen beobachtete.^) Schnellere Schwingungen noch als 
diese lässt die Theorie als möglich yoraussehen in gutleitenden 
ungeschlossenen Drähten, deren Enden nicht durch grosse 
Gapacitäten belastet sind, ohne dass freilich die Theorie zu ent- 
scheiden vermöchte, ob solche Schwingungen je in bemerkbarer 
Stärke thatsächlich erregt werden können. Gewisse'Erscheinungen 
legten mir die Vermuthung nahe, dass Schwingungen der letzt- 
genannten Art unter bestimmten Verhältnissen wirklich auftreten, 
und zwar in solcher Stärke, dass ihre Fernwirkungen der Be- 
obachtung zugänglich werden. Weitere Versuche bestätigten 
meine Vermutiiung, und es soU deshalb über die beobachteten 
Erscheinungen und die angestellten Versuche hier berichtet 
werden. 

Die Schwingungen, um welche es sich dabei handeln wird, 
sind wiederum etwa hundertmal schneller, als die von Feddersen 
beobachteten. Ihre Schwingungsdauer, freilich nur mit Hülfe 
der Theorie geschätzt, rechnet nach Hundertmillionteln der 
Sekunde. Der Schwingungsdauer nach stellen sich demnach 
diese Schwingungen schon in die Mitte zwischen die akustischen 
Schwingungen der ponderablen Körper und die Lichtschwingungen 

1) Für die litteratur siehe Colley. Wied* Ann. 26. p. 432. 1885. 
[Auch Anmerkung 1 am Schluss des Buches.] 
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des Aethers. Hierin und in der Möglichkeit, dass ihre nähere 
Beobachtung für die Theorie der Elektrodynamik nützlich werden 
kann, liegt das Interesse, welches sie bieten. 

Einleitende Versuche. 

Schaltet man in den Entladungskreis eines Inductoriums 
ausser der eigentlichen Funkenstrecke noch ein Biess'sches 
Funkenmikrometer ein, dessen Pole durch einen längeren metal- 
lischen Nebenschluss verbunden sind, so zieht die Entladung den 
Weg durch die Luftstrecke des Mikrometers dem Wege durch 
die metallische Leitung vor, sobald die Länge der Luftstrecke 
eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Diese Erfahrung ist 
nicht neu, sie liegt bekanntlich der Construction der Blitzab- 
leiter in den Telegraphenleitungen zu Grunde. Man darf erwarten, 
dass wenn der metallische Nebenschluss nur kurz und von kleinem 
Widerstände gewählt wird, dass dann die Funken im Mikro- 
meter verschwinden werden. Thatsächlich nimmt nun auch die 
Länge der zu erzielenden Funken ab mit der Länge des Neben- 
schlusses, aber zum völligen Erlöschen sind die Funken unter 
Umständen kaum zu bringen. Selbst wenn die beiden Kugeln 
des Mikrometers durch wenige Centimeter eines dicken Kupfer- 
drahtes verbunden sind, lassen sich noch Fünkchen, wenn auch 
äusserst kurze beobachten. Unmittelbar zeigt dieser Versuch, 
dass im Moment der Entladung das Potential längs des 
Schliessungskreises schon auf wenige Centimeter hin um Werthe 
von Hunderten von Volts variirt, mittelbar giebt er Zeugniss von 
der ausserordentlichen Geschwindigkeit, mit welcher die Ent- 
ladung einsetzt. Denn die Potentialdifferenz an den Mikrometer- 
kugeln kann nur als eine Wirkung der Selbstinduction in dem 
metallischen Nebenschluss angesehen werden. Die Zeit, in 
welcher das Potential an der einen Kugel merkliche Aenderungen 
erleidet, ist von derselben Ordnung, wie diejenige Zeit, in welcher 
sich diese Aenderungen bis zur zweiten Kugel durch eine kurze 
Strecke eines guten Leiters fortpflanzen. Zwar könnte man ver- 
muthen, schon der Widerstand des Nebenschlusses bedinge bei 
der vielleicht grossen Stromdichtigkeit der Entladung die auf- 
tretende Potentialdifferenz der Mikrometerkugeln. Eine ange- 
näherte Betrachtung der quantitativen Verhältnisse erweist diese 
Vermuthung als unzulässig, eine derartige Vermuthung aber 

Hertz, Abhandlungen. 3 
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'veird überhaupt nicht aufgeworfen werden können bei den 
folgenden Versuchen. Wir schliessen wiederum das Punken- 
mikrometer durch eine gute metallische Leitung, etwa durch 
einen zum Bechteck gebogenen Eupferdraht yon 2 mm Durch* 
messer und ^/a m Länge, aber wir fügen es nicht in den Ent- 
ladungskreis des Inductoriums ein, sondern wir yerbinden nur 
den eiaen Pol desselben mit einem beliebigen Punkte des Ent- 
ladungskreises durch einen ZMschendraht Pig. 6 giebt die 
Anordnung der Apparate; Ä stellt schematisch das Inductorium, 

B den Entlader, M das Mikrometer dar. 
Wir beobachten alsdann wieder während der 
Thätigkeit des Inductoriums einen Punken- 
ström im Mikrometer, welcher unter Um- 
"^ ständen eine Länge von mehreren Müli- 
metem erreicht. Einmal zeigt nun dieser 
Tersuch, dass im Augenblicke der Entla- 
dung nicht nur im eigentlichen Schliessungs- 
kreis, sondern auch in allen mit demselben 
verbundenen Leitern heftige elektrische Be- 
wegungen stattfinden. Zweitens aber zeigt 
er deutlicher, als der vorige Tersuch, dass 
diese Bewegungen so schnell verlaufen, dass 
schon die Zeit, in welcher elektrische Wellen 
kurze metallische Leiter durchsetzen, merk- 
lich in Betracht kommt. Denn man kann ja den Versuch nur 
in der Weise deuten, dass die vom Inductorium ausgehende 
Aenderung des Potentials um eine in Betracht kommende Zeit 
früher zu der Kugel 1, als zu der Kugel 2 gelangt Bedenkt man, 
dass sich nach allem, was wir wissen, elektrische Wellen in 
Kupferdrähten nahezu mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen, so 
kann die Erscheinung billig in Verwunderung setzen. Es erschien 
mir deshalb der Mühe werth, zu untersuchen, welche Umstände 
für das Zustandekonunen lebhafter Punken im Mikrometer günstig 
wären. Des kürzeren Ausdruckes halber wollen wir diese Punken 
im Gegensatze zu der eigentlichen Entladung als Nebenfunken 
und den Schliessungskreis des Mikrometers als IS'ebenkreis be- 
zeichnen. 

Zunächst zeigte sich, dass kräftige Entladungen nöthig sind, 
wenn man Nebenfunken von mehreren Millimetern Länge erzielen 




Fig. 6. 
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will. Ich benatzte daher zu allen folgenden Versuchen ein 
grosses Inductorium von Ruhmkorff, von 52 cm Länge und 
20 cm Durchmesser, welches mit Quecksilberunterbrecher ver- 
sehen war und durch sechs grosse Bunsen'sche Elemente erregt 
wurde. Kleinere Inductorien gaben qualitativ gleiche Resultate, 
aber die Nebenfunken waren kürzer und ihre Unterschiede daher 
schwerer zu beobachten. Gleiches gilt von der Entladung von 
Levdener Maschen oder von Batterien, welche an Stelle des 
Liductoriums gesetzt wurden. Es zeigte sich ferner, dass auch 
bei Anwendung desselben Apparates noch sehr viel von der Be- 
schaffenheit des erregenden Funkens im Entlader abhängt Findet 
derselbe zwischen zwei Spitzen statt oder zwischen einer Spitze 
und einer Platte, so giebt er nur zu sehr schwachen Neben- 
funken Anlass, ebenso unwirksam erweist sich die Entladung in 
verdünnten Grasen oder durch Geis sl er 'sehe Rohre. Als gut 
wirksam erweist sich nur der Funke zwischen zwei Kugeln, der- 
selbe darf dabei weder zu lang, noch zu kurz sein. Ist er 
kürzer als */» cm, so sind die Nebenfunken schwach, ist er länger 
als 1^/2 cm, so bleiben sie fast ganz aus. 

Ich benutzte in den folgenden Versuchen Funken von ca. 
•/^ cm Länge zwischen zwei Messingkugeln von 3 cm Durch- 
messer als die geeignetsten. Auch solche Funken waren nicht 
immer gleichmässig wirksam, die geringfügigsten Umstände 
liessen oft ohne ersichtUchen Zusanmienhang an die Stelle wirk- 
samer unwirksame Funken treten. Bei einiger Uebung kann man 
aus dem Anblick und dem Gteräusch der Funken auf ihre Fähig- 
keit, Nebenfunken zu erregen, schliessen. Die wirksamen Funken 
sind weissglänzend, schwach gezackt und von scharfem Knall 
begleitet Dass der Funke im Entlader eine wesentliche Be- 
dingung für den Nebenfunken ist, zeigt man leicht, indem man 
die Enüadungskugeln so weit auseinander zieht, dass die Schlag- 
weite des Inductoriums überschritten wird, es hört dann jede 
Spur von Nebenfunken auf, obwohl die Spannungen, welche auf- 
treten, grösser sind als vorher. 

Die Länge des Mikrometerkreises hat naturgemäss einen 
grossen Einfluss auf die Länge der Funken in ihm. Je grösser 
diese Länge, je grösser wird ja die Verzögerung, welche die ein- 
treffende elektrische Welle zwischen ihrem Auftreten an der 
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einen Engel des Mikrometers nnd an der andern erleidet. 
Kimmt man die Länge des Nebenschlnsses sehr klein, so werden 
die Nebenfunken ausserordentlich kurz, aber man kann kaum 
einen Kreis herstellen, in dem nicht unter günstigen Umständen 
sich noch Funken zeigten. Feüt man die Enden eines dicken 
Kupferdrahtes von 4 — 6 cm Länge spitz, biegt ihn zu einem 
fast geschlossenen Kreise zusammen, isolirt ihn und berührt 
nunmehr mit diesem kleinen Drahtkreis den Entlader, so be- 
gleitet im allgemeinen ein minimaler Funkenstrom zwischen 
seinen Spitzen die Entladungen des Inductoriums. Sehr geringen 
Einfluss auf die Länge der Nebenfunken hat die Dicke und das 
Material, also der Widerstand des Nebenkreises. Mit Recht 
lehnten wir es demnach ab, den Widerstand für die auftretenden 
Potentialdifferenzen verantwortlich zu machen. Und es kann 
uns nicht wundem nach unserer Auffassung der Erscheinung, 
dass der Widerstand fast gar nicht in Betracht kommt, da ja 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer elektrischen' Welle in 
einem Drahte in erster Linie lediglich von dessen Capacität und 
Selbstinduction, nicht aber von seinem Widerstände abhängt 
Ebenfalls ohne wesentlichen Einfluss ist die Länge des Ver- 
bindungsdrahtes zwischen dem Neben- nnd dem Hauptkreise, 
sobald dieselbe nicht viele Meter übersteigt Man muss an- 
nehmen, dass sich die aus dem Hauptkreise stammende elektrische 
Erschütterung ohne wesentliche Abmilderung durch ihn hindurch 
fortpflanzt. 

Sehr bemerkenswerthen Einfluss hat hingegen die Lage der 
Zuleitungsstelle zum Nebenkreis auf die Länge der Funken in 
ihm. Man darf das erwarten, wenn unsere Deutung der Erschei- 
nung überhaupt richtig ist Denn wenn man die Zuleitungsstelle 
so legt, dass die Wege von ihr bis zu den beiden Kugeln des 
Mikrometers gleich werden, so wird jede durch den Zuleitungs- 
draht ankommende Aenderung mit gleicher Phase in beiden 
Kugeln ankommen, eine Potentialdifferenz zwischen ihnen kann 
nicht auftreten. Diese Vermuthung bestätigt der Versuch. Ent- 
fernen wir nämlich die Zuleitungsstelle zum Nebenkreise, welche wir 
uns bisher an der einen Mikrometerkugel dachten, mehr und mehr 
von dieser, so nimmt die Funkenlänge ab, an einer gewissen Stelle 
erlöschen die Funken völlig oder fast völlig; sie wachsen alsdann 
wieder in dem Maasse, als sich die Zuleitungsstelle der zweiten 
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Mikrometerkugel nähert, und erreichen an dieser die gleiche 
Länge, wie an der ersten. Der Punkt, an welchem das Minimum 
der Funkenlänge eintritt, mag der IndifFerenzpunkt genannt 
werden. Er kann meist bis auf wenige Centimeter bestimmt 
werden. Es zeigt sich, dass er die Drahtlänge zwischen den 
beiden Mikrometerkugeln stets nahezu halbirt. Ist die Leitung 
symmetrisch rechts und links von der Terbindungslinie zwischen 
Mikrometer und Indifferenzpunkt, so findet stets völliges Aus- 
löschen der Funken statt. Die Erscheinung kann schon an ganz 
kurzen Nebenkreisen beobachtet werden, Fig. 7 zeigt eine zweck- 
mässige Anordnung des Tersuches. ah cd 
ist ein auf Siegellackstützen ^) isolirtes 
Rechteck von blankem Kupferdraht von 
2 mm Durchmesser; es war in meinen Ter- 
suchen 80 cm breit, 125 cm lang. Wird 
der Zuleitungsdraht an den Kugeln 1 und 
2 oder auch bei a und b angebracht, so 
treten 3 — 4 mm lange Funken zwischen 1 
und 2 auf; es sind überhaupt keine Funken 
zu erlangen bei Zuleitung zum Punkte e, 
wie in der Figur; eine Terschiebung der 
Zuleitungsstelle von wenigen Centimetem 
nach rechts oder links lässt Funken im 
Mikrometer auftreten. Es ist zu bemerken, 
dass wir schon Funken von wenigen Hun- 
dertsteln Millimetern Länge als wahrnehmbar rechnen. 

Der folgende Versuch zeigt, dass die Vorstellung über den 
Verlauf des Vorganges noch eine Unvollständigkeit in sich 
schliessen muss. Befestigt man nämlich, nachdem die Zuleitung 
auf Verschwinden der Funken eingestellt ist, an die eine Mikro- 
meterkugel noch eine weiterführende Leitung, so treten wieder 
lebhafte Funken auf. Das gleichzeitige Eintreffen der von e 
ausgehenden Welle in 1 und 2 kann durch diese weiterführende 
Leitung nicht geändert werden. Indessen sieht man leicht, wie 
auch dieser Versuch sich erklärt. Es wird nämlich mit dem 
einmaligen Anlauf der Wellen gegen a und b sein Bewenden 
nicht haben, sondern dieselben werden reflectirt den Nebenkreis 
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mehrere, yielleicht viele mal durchlaufen und so zu stehenden 
Schwingungen in demselben Anlass geben. Sind die Wege 
ecal und edb2 gleich, so werden auch die reflectirten Wellen 
gleichzeitig in 1 und 2 eintreffen. Fehlen aber die Yon einer 
der Kugeln reflectirten Wellen, wie in dem letzten Versuche, so 
wird zwar nicht die erste von e kommende Erschütterung, wohl 
aber werden die reflectirten Wellen zu Funken Anlass geben. 
Wir würden uns also vorzustellen haben, dass die in e an- 
langende plötzliche Aenderung die Eigenschwingungen des Neben- 
kreises anrege, etwa wie der Schlag eines Hammers die Eigen- 
schwingungen eines elastischen Stabes entstehen lässt Ist diese 
VorsteUung richtig, so muss die Bedingung für das Verschwinden 
der Funken in M wesentlich diese sein, dass die Schwingungs- 
dauem der beiden Strecken e 1 und e 2 gleich werden. Diese 
Schwingungsdauem sind bestimmt durch das Product des Selbst- 
potentials dieser Leiterstücke in die Capacität ihrer Enden, sie 
sind so gut wie unabhängig vom Widerstände der Zweige. Die 
folgenden Versuche können zur Prüfung dieser XJeberlegung an- 
gestellt werden, sie zeigen sich im Einklänge mit derselben. 

Stellt man die Zuleitung auf den Indifferenzpunkt ein und 
berührt die eine Mikrometerkugel mit einem isolirten Leiter, so 
treten sofort wieder Funken auf, da die Capacität des Zweiges 
vergrössert wird. Schon eine isolirte Kugel von 2 — 4 cm Durch- 
messer genügt Je grösser indessen die hinzugefügte Capacität 
ist, desto lebhafter werden die Funken. Ein Berühren im In- 
differenzpunkte e hat keinen Einfluss, da er beide Zweige gleich- 
massig trifft Die Wirkung der Hinzufügung einer Capacität in 
den einen Zweig wird aufgehoben durch Hinzufügen der gleichen 
Capacität in den anderen Zweig. Sie kann auch compensirt 
werden durch Verschiebung des Zuleitungsdrahtes gegen den 
belasteten Zweig hin, d. h. durch Verminderung der Selbst- 
induction desselben. Aehnlich wie die Hinzufügung einer Capa- 
cität wirkt die Vergrösserung des Selbstpotentials. Schneidet 
man den einen Zweig auf und fügt einige Centimeter oder 
Decimeter aufgerollten Kupferdrahtes ein, so treten die Funken 
wieder auf. Die vorgenommene Aenderung kann compensirt 
werden durch Einschaltung der gleichen Länge Kupferdraht in 
den anderen Zweig oder durch Verschiebung des Kupferdrahtes 
gegen den geänderten Zweig hin oder durch Hinzufügung einer 
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passenden Gapacität an den anderen ZiT^reig. IndeBsea muss 
bemerkt werden, dass, wenn die beiden Zweige ungleichartig 
waren, im allgemeinen nur noch ein Minimum d^r Funkenläoge, 
nicht ein völliges Erlöschen erreicht werden konnte. 

Sehr kleinen Einfluss hatte der Widerstand der Zweige auf 
die Erscheinung. Wurden in dem einen Zweige an Stelle des 
dicken Kupferdrathes sehr viel dünnere Kupferdrähte oder Neu- 
silberdrähte gesetzt, so war dadurch das Gleichgewicht der 
Zweige nidit gestört, obwohl der eine Zweig den hundertfachen 
Widerstand des anderen hatte. Sehr grosse Müssigkeitswlder- 
stände freilich machten eine Einstellung auf Fonkenlosigkeit 
unmöglich, und den gleichen Einfluss hatten kurze Luftstreckeuj 
welche in einen der Zweige eingeschaltet wurden. 

Das S^bstpotential von Eisendrahten ist für langsam sich 
ändernde Ströme etwa 8 — 10 mal grösser als dasjenige gleich 
langer und gleich dicker Eupferdrähte. Ich vermuüiete deshalb, 
dass kuize Eisendrähte langen Xupferdrähten das Gleichgewicht 
halten würden. Diese Yermuthung :l^d sich nicht bestätigt, 
sondern es blieb Gleichgewicht zwischen den Zweigen erhalten, 
wenn der eine Eupferdraht durch einen gleich la;ngen Eisen- 
draht ersetzt wurde. Ist überhaupt di^ bisherige Yors^tellung 
von dem beobachteten Phänomen ricb^tig, so lässt diQS sich nur 
so deuten, dass der Magnetismus des Eisens so schnellen 
Schwingungen, wie sie hier vorliegen, überhaupt nicht zu folgen 
vermag und daher ausser Wirksamkeit bleibt. Ein weiter unten 
zu erwähnender Versuch scheint das Gleiche zu erweisen. 



Inductionswirkungen ungeschlossener Ströme. 

Die in den vorigen Versuchen auftretenden Funken ver- 
danken ihr Entstehen unserer Yermuthung nach der Selbst- 
induction. Bedenkt man aber, dass die fraglidie Inductions- 
wirkung nur von äusserst schwachen Strömen in kurzen geraden 
Leitern herrührt, so erscheint der Zweifel wohl gerechtfertigt, 
ob dieselbe wirklich eine ausreichende Erklärung der Funken 
gebe. TJm diesen Zweifel zu beseitigen, versuchte ich, ob die 
beobachteten elektrischen Bewegungen nicht auch in benach- 
barten Leitungen Wirkungen von entsprechender Grösse äusserten. 
Ich bog deshalb aus Kupferdraht rechteckige SchUessungsbogen 
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von 10 — 20 cm Seitenlange, welche nur eine ganz kurze Funken- 
strecke einschlössen. Dieselben wurden isolirt den geraden 
Leitern, in welchen die elektrischen Bewegungen stattfanden, 
genäheii;, und zwar so, dass eine Seite des Bechteckes parallel 
dem Leiter war. Es zeigte sich bei hinreichender Annäherung 
stets in dem genäherten Leiter ein Funkenstrom, welcher die 
Entladungen des Inductoriums begleitete. Am lebhaftesten fielen 
diese inducirten Funken aus in der Nähe des Entladers, aber 
auch an der Zuleitung zur Nebenschliessung, sowie an den 
Zweigen dieser letzteren Hessen sie sich wahrnehmen. Sorgfältig 
wurde constatirt, dass zwischen der inducirenden und inducirten 
Leitung keine Entladung überging, auch wurde dies durch ein- 
geschobene feste Isolatoren noch besonders verhindert Hier ist 
nun ein Irrthum in der Auffassung der Erscheinung kaum mög- 
lich. Dass freilich die Induction zwischen zwei einfachen kurzen 
Drahtlängen, in denen sich nur kleine Elektricitätsmengen be- 
wegen, sich dennoch bis zur Funkenbildung steigern könne, 
deutet von neuem auf die ausserordentiiche Kürze der Zeit, in 
welcher jene kleinen Elektricitätsmengen in den Leitungen hin 
und her passiren müssen. 

Um die Erscheinungen näher zu studiren, wurde das früher 
als Nebenschliessung benutzte Rechteck nochmals, und zwar als 

inducirte Leitung benutzt. Wie 
Fig. 8 andeutet, wurde längs 
der kurzen Seite desselben in 
3 cm Entfernung ein zweiter 
3^ Kupferdraht gh ausgespannt, 
welcher mit einem beliebigen 
Punkte des Entladers in Ver- 
bindung stand. Solange das 
Ende h des Drathes gh frei 
mündete, traten nur ganz 
schwache Fünkchen im Mikro- 
meter M auf, welche den Ent- 
ladungsströmen des Drahtes 
gh ihr Dasein verdankten. 
Wurde aber alsdann an h ein 
isolirter Conductor C — der 
Kg. 8. abgetrennte Conductor einer 
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Elektrisirmaschine — angehängt, sodass grössere Elektricitäts- 
mengen den Draht zu passiren hatten, so traten Funken im 
Mikrometer auf, welche ein bis zwei Millimeter an Länge 
erreichten. Ein elektrostatischer Einfluss des Conductors war 
nicht die Ursache, denn wurde derselbe in g statt in h ange- 
hängt, so war er ohne Wirkung. Es war auch nicht der Ladungs- 
strom des Conductors, sondern allein die durch den Funken 
veranlasste plötzliche Entladung, welche wirkte. Denn wurden 
die Kugeln des Entladers so weit auseinander gezogen, dass in 
ihm kein Funke mehr überging, so blieb auch der inducirte 
Kreis völlig funkenlos. Nicht jede Art von Funken veranlasste 
eine hinreichend wirksame Entladung; nur diejenigen Funken, 
welche vorher zu kräftigen Nebenfunken Anlass gaben, zeigten 
sich hier zur Erregung der Inductionswirkung brauchbar. Im 
sekundären Kreis gingen die erregten Funken nicht nur zwischen 
den Kugeln des Mikrometers, sondern auch von diesen zu 
anderen isolirt genäherten Leitern über. Die Fanken wurden 
merklich verkürzt durch Verbinden der Kugeln mit Conductoren 
von grösserer Capacität oder durch Berühren einer derselben 
mit der Hand; offenbar waren die in Bewegung gesetzten 
Elektricitätsmengen zu klein, um Leiter von grösserer Capacität 
auf die volle Spannung zu laden. Hingegen wurden die Funken 
nicht wesentlich geschädigt durch eine Verbindung der beiden 
Mikrometerkugeln mittelst eines kurzen nassen Fadens. Physio- 
logische Wirkungen des inducirten Stromes waren nicht wahr- 
zunehmen, man konnte die sekundäre Leitung berühren oder 
durch den Körper schliessen, ohne eine Erschütterung zu 
empfinden. 

Gewisse Nebenerscheinungen Hessen mich vermuthen, dass 
die elektrische Bewegung in dem Draht gh deshalb so lebhaft 
inducirend wirkte, weil dieselbe nicht durch einen einfachen 
Entladungsstrom gebildet werde, sondern osciUatorischer Natur 
sei. Ich suchte deshalb, die Induction dadurch zu verstärken 
dass ich die Bedingungen für das Zustandekommen kräftiger 
Oscillationen günstiger gestaltete. Insbesondere die folgende 
Versuchsanordnung entsprach meiner Absicht. Ich hängte wie 
vorher den Conductor C an die Leitung gh Kn. und zog nun 
das Funkenmikrometer soweit auseinander, dass nur noch ver- 
einzelte Funken übergingen. Ich hängte alsdann an den noch 
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freien Pol des Ausladers k (Kg. 8) einen zweiten, dem ersten 
ungefähr gleichen Conductor C\ Es ward dadurch der Funken^ 
Strom wieder sehr lebhaft, und es konnten bei weiterem Ausein- 
anderziehen des Mikrometers merklich längere Funken erhalten 
werden als vorher. Eine directe Einwirkung der Leitung ik 
kann nicht die Ursache sein, denn eine solche musste die Wir- 
kung der Strombahn g h schwächen, und es muss also eine 
Einwirkung des Oondensators C auf den Entladungsstrom von 
C statthaben. Nehmen wir eine aperiodische Entladung des 
Conductors C an, so ist eine solche Einwirkung nicht verständlich. 
Sie wird aber verständlich, wenn wir die Annahme machen, der 
inducirende Strom in gh bestehe in einer elektrischen Schwingung, 
welche das eine Mal in dem System C — Draht gh — Ent- 
lader, das andere Mal in dem System C — Draht gh — Draht 
ik — C atattfindet Es ist klar, dass erstens daa zweitgenannte 
Syst^n eine kräftigere Eigenschwingung besitzt, und zweitens, 
dass der Fujoke in ihm in geeigneterer Lage zur Erregung der 
Schwingung angebracht ist 

Wir überlassen es dem Folgenden, unsere Auffassung weiter 
zu bestätigen. Schon jetzt dürfen wir indessen zu ihren Gunsten 
den Umstand anführen, dass sie eine genauere Darlegung der 
BoUe zu geben gestattet, welche die BuhmkorfTentladung in dem 
Versuche spielt Sind nämlich oscillatorische Bewegungeoi in 
der Leitung C^C für die Erzeugung einer kräftigen Inductions- 
wirkung nöthig, so genügt es nicht, dass der Funke in dieser 
Leitung in ausserordentlich kurzer Zeit einsetze, sondern er 
muss auch den Widerstand der Leitung unter einen gewissen 
Werth hinunterbringen und zu diesem Ende darf die Stromdichte 
vom ersten Augenblick an nicht unterhalb einer bestimmten Grenze 
liegen. Daher erhalten wir nur eine ausserordentlich schwache 
Inductionswirkung, wenn wir die Conductoren C und C statt 
durch den Buhmkorff durch eine Elektrisirmasohine^) auf ent- 
gegengesetztes Potential laden und sich entladen lassen; daher 
ist die Wirkung ebenfalls sehr schwach bei Anwendung eines 
kleinen Inductoriums oder bei Einschaltung einer zu langen 
Funkens^ecke; in allen diesen Fällen ist die Bewegung aperio- 
disch. Hingegen eine kräftige Buhmkorffenüadung führt 
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Schwingangen und damit eine kräftige Wirkung nach aussen 
herbei, indem sie die folgenden Funktionen übernimmt: Erstens 
lädt sie die Enden G und C der Leitung bis zu einem hohen 
Potential, zweitens führt sie einen plötzlich einsetzenden Funken 
herbei, drittens hält sie nach Einleitung der Entiadung den 
Widerstand der Luftstrecke auf einem so niedrigen Werth, dass 
Schwingungen entstehen können. Ist die Capacität der Leitungs- 
enden sehr gross, sind es etwa die Belegungen einer Batterie, 
so vermag, wie wir wissen, der EnÜadungsstrom dieser Capaci- 
täten selber den Widerstand der Funkenstrecke hinreidbend her- 
abzusetzen; bei kleinen Gapacitäten aber muss diese Function 
YoijL einer fremden Entiadung übernommen werden, und aus diesem 
Grunde ist unter den Yerhältnissen unserer Ye^rsuche die Ruhm- 
korffentiadung als Erregerin. der Schwingungen unentbehrlich. 

Da in dem letztbesprochenen Versuch die inducirten Funken 
mehrere Millimeter Länge hatten, so zweifelte ich nicht, dass 
auch bei weit grosserem Abstand der wirkenden Drahttheile noch 
Funken sich würden erzielen lassen, und ich suchte deshalb 
einige Abänderungen des Yersuchs, welche Interesse boten, her- 
zustellen. Dem inducirenden Strom gab ich die Gestalt einer 
geiraden Linie (Fig. 9). Seine Enden wurden durch die Con- 
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Fig. 9. 

dujctoren C und C gebildet Dieselben hatten einen Abstajgid 
Ton 3 m und waren verbunden durch einen. 2 mm dicken Kupier* 
draht, welcher in seine Mitte den Entiader des Inductoriums auf- 
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nahm. Der inducirte Strom war derselbe wie in den vorigen 
Versuchen, also 80 cm breit, 120 cm lang. Wurde nun die 
kürzeste Entfernung zwischen beiden Leitern gleich 50 cm ge- 
macht, so waren noch inducirte Funken von 2 mm Länge zu 
erhalten; wurde die Entfernung grösser, so nahm die Funken- 
länge schnell ab, doch war noch bei 1,5 m kürzester Entfernung 
ein regelmässiger Funkenstrom wahrnehmbar. Man konnte sich 
ohne Störung des Versuchs zwischen der inducirenden und der 
indudrten Leitung bewegen. Dass die beobachtete Erscheinung 
wirklich in der geradlinigen Strombahn ihre Ursache hatte, wurde 
durch einige Controlversuche wiederum bestätigt. Entfernte man 
die eine oder beide Hälften der geradlinigen Leitung, so hörten 
die Funken im Mikrometer auf, wenn auch das Inductorium 
weiter arbeitete. Ebenso hörten dieselben auf, wenn die Kugeln 
des Entladers bis zur Verhinderung der Funken in ihm ausein- 
ander gezogen wurden. Da hierbei die elektrostatischen Span- 
nungen an den Enden der Conductoren C und C nur wachsen, 
so beweist dies, dass diese Spannungen nicht die Ursache der 
Funken im Mikrometer sind. 

Die inducirte Strombahn war bisher geschlossen, es lag 
aber nahe, zu vermuthen, dass in einer ungeschlossenen Strom- 
bahn die Induction sich nicht weniger würde geltend machen. 
Es wurde deshalb parallel dem geradlinigen Drahte des vorigen 
Versuchs in 60 cm Abstand ein zweiter Kupferdraht isolirt aus- 
gespannt Der letztere Draht war etwas kürzer als der erste, 
an seinen Enden waren zwei isolirte Kugeln von 10 cm Durch- 
messer befestigt, in seine Mitte wurde das Funkemnikrometer 
eingefügt Wurde nun das Inductorium in Gang gesetzt, so 
begleitete ein Funkenstrom in der secundären Leitung den 
Funkenstrom des Inductoriums. Indessen ist hier Vorsicht in 
der Auffassung des Versuchs geboten, denn die beobachteten 
Funken sind nicht lediglich Folgen der Induction. Die alter- 
nirende Bewegung in der Leitung CO ist ja superponirt der 
eigentlichen Buhmkorffentladung. Die letztere aber bedingt 
während ihres ganzen Verlaufs eine Ladung des Conductors C 
in dem einen, des Conductors C in dem anderen Sinne. Diese 
Ladungen hatten auf den geschlossenen Kreis der vorigen Ver- 
suche keinen Einfluss, in der gegenwärtigen unterbrochenen 
Leitung aber bedingen sie durch lediglich elektrostatische In- 
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fluenz entgegengesetzte Ladungen in den beiden Theilen der 
Leitung und damit Funken im Mikrometer. In der That, ziehen 
Tdr hier die Kugeln des Entladers bis zum Erlöschen der Funken 
in ihm auseinander, so bleiben im Mikrometer, wenn auch 
schwächere, Funken bestehen. Diese entsprechen der elektro- 
statischen Influenz, sie überdecken die Wirkung, welche wir 
allein darstellen wollen. 

Es giebt indessen ein einfaches Mittel, die störenden Funken 
zu beseitigen. Dieselben fallen fort, wenn wir eine schlecht 
leitende Verbindung zwischen den Kugeln des Mikrometers her- 
stellen, am einfachsten mit Hülfe eines nassen Fadens. Die 
Leitungsfähigkeit eines solchen reicht offenbar hin, um die Strö- 
mungen den relativ langsamen Aenderungen der RuhmkorfTentla- 
dung folgen zu lassen, aber sie reicht, wie wir bereits sahen, 
nicht hin, um bei den äusserst geschwinden Oscillationen der 
geradlinigen Leitung den Ausgleich der Elektricitäten zu ver- 
mitteln. Erzeugen wir nach Anbringung des Fadens wiederum 
in der primären Leitung den Funken, so treten auch in der 
secundären Leitung wieder lebhafte Funken auf, dieselben sind 
nun lediglich die Folgen der schnellen Schwingungen in der 
primären geradlinigen Leitung. Ich habe versucht, in welchem 
Abstand sich diese Wirkung noch würde geltend machen. Bei 
1,2 m Abstand der parallelen Drähte waren die Funken noch 
recht merklich, die grösste senkrechte Entfernung, in welcher 
noch Funken regelmässig beobachtet werden konnten, betrug 
3 m. Da die elektrostatische Einwirkung schneller mit der Ent- 
fernung abnimmt, als die Inductionswirkung, so war bei den 
grösseren Entfernungen die Complication des Versuchs durch die 
Zuhülfenahme des nassen Fadens überflüssig, auch ohne die- 
selbe hatten nur solche Entladungen, welche Schwingungen im 
primären Draht erregen, Funken in der secundären Leitung 
zur Folge. 

Ich glaube, dass hier zum ersten Mal die Wirkung gerad- 
liniger ungeschlossener Ströme aufeinander, welche in der Theorie 
eine so grosse Bolle spielt, thatsächlich in die Erscheinung ge- 
rufen ist. 
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Resonanz er seh einungen. 

Das Vorhandensein sehr schnell sich ändernder Ströme von 
starker Inductionswirkung in den Leitern, welche mit dem Ent- 
ladungskreise in Zusammenhang stehen, kann als durch die 
Versuche bewiesen angesehen werden. Das Vorhandensein regel- 
mässiger Schwingungen indessen wurde nur angenommen, um 
verhältnissmässig wenige Erscheinungen zu erklären, von welchen 
sich vielleicht auch in anderer Weise Rechenschaft geben liesse. 
Es würde aber das Vorhandensein solcher Schwingungen, so 
schien mir, erwiesen werden, wenn es gelänge, resonanzartige 
Beziehungen zwischen den beiden aufeinander wirkenden Strom- 
kreisen nachzuweisen. Ein regelmässig oscillirender Strom muss 
nach dem Princip der Resonanz unter übrigens ähnlichen Um- 
ständen eine viel grössere Inductionswirkung ausüben auf einen 
Stromkreis von gleicher Schwingungsdauer, als auf einen solchen 
von nur wenig abweichender Periode.^) Lässt mein also 
zwei Stromkreise aufeinander wirken, von welchen man nahezu 
gleiche Schwingungsdauer voraussetzen darf, und ändert nun die 
Capacität oder das Selbstpotential und damit die Schwingungs- 
dauer eines derselben contiuuirlich ab, so muss sich die Reso- 
nanz dadurch äussern, dass für bestimmte Werthe dieser Grössen 
die Inductionswirkung beträchtlich stärker ausfällt, als für die 
beiderseits benachbarten Werthe. 

Nach diesem Princip wurden die folgenden Versuche ange- 
stellt, welche nach einigem Tasten vollständig der Absicht ent- 
sprechend verliefen. Die Versuchsanordnung ist nahezu die 
durch Mg. 9 dargestellte, nur waren jetzt für die Leitungen 
etwas andere Verhältnisse gewählt. Als primärer Stromträger 
diente ein 2,6 m langer, 5 mm starker, genau gerader Kupfer- 
draht In seiner Mitte war er durchschnitten, um die erregende 
Funkenstrecke aufzunehmen. Die beiden kleinen Kugeln, zwischen 
welchen die Entladung stattfand, waren unmittelbar auf den 
Draht aufgesetzt und mit den Polen des Inductoriums verbünden. 
An seinen Enden trug der Draht zwei Kugeln von 30 cm Durch- 
messer, von starkem Zinkblech gefertigt. Dieselben konnten auf 
dem Drahte verschoben werden. Da sie in elektrischem Sinne 
stets die Enden der Stromleitung büdeten, so konnte hierdurch 



1) Vgl. Ober b eck, Wied. Ann. 26. p. 245. 1885. 
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der Strom leicht verkürzt und verlängert werden. Der secun- 
däre Stronlträger war so abgemessen, dass er der Vermuthung 
nach eine etwas kürzere Schwingungsdauer als der primäre 
hatte; er bestand aus Kupferdraht von 2 mm Durchmesser und 
hatte die Gestalt eines Quadrats von 75 cm Seitenlänge. Es 
wurde nun der kürzeste Abstand der beiden Leitungen gleich 
30 cm gewählt und dem primären Strom zunächst seine volle 
Länge gelassen. Die Länge der grössten Funken im inducirten. 
Kreise war unter diesen Umständen 0,9 mm. Berührte man 
die beiden Pole des Kreises mit zwei isolirten Metallkugeln von 
8 cm Durchmesser, so stieg die Funkenlänge und konnte bei 
passender Annäherung der beiden Kugeln aneinander auf 2,5 mn\ 
gebracht werden. Wurden hingegen die beiden Pole mit zwei 
Conductoren von sehr grosser Oberfläche berührt, so sank die 
Funkenlänge auf einen kleinen Bruchtheil eines Millimeters 
herab. Ganz analoge Erscheinungen traten ein, wenn die Pole 
des secundären Kreises mit den Platten eines Kohlrausch'schen 
Condensators verbunden wurden. Bei grossem Abstand der 
Platten wirkte die Vermehrung der Capacität förderlich auf die 
Funkenlänge ein, wurden aber die Platten einander genähert, 
so nahm die Funkenlänge wieder bis zu sehr kleinen Werthen 
ab. Am bequemsten konnte die Capacität des secundären, 
Kreises dadurch regulirt werden, dass über seine beiden Enden 
zwei parallele Stücke Draht gehängt wurden, deren Abstand und 
Länge geändert wurden. Bei sorgfältigem Beguliren stieg die 
Punkenlänge auf 3 mm und nahm dann ab, sowohl wenn die 
Drähte verlängert, als wenn sie verkürzt wurden. Dass Ver- 
mehrung der Capacität die Funkenlänge vermindert, erscheint 
als das Natürliche, dass sie dieselbe vermehrt, dürfte schwer 
anders als durch Eesonanz zu erklären sein. 

Waren die vorigen Versuche richtig gedeutet, so hatte der 
secundäre Stromkreis ohne hinzugefügte Capacität eine etwas 
kürzere Periode als der primäre. Es musste daher auch Reso- 
nanz eintreten, wenn die Schwingungen des primären beschleu- 
nigt wurden. In der That, als ich in der vorhin angedeuteten 
Weise die Länge des primären Kreises verringerte, wuchs die 
Funkenlänge, sie erreichte ein Maximum von wiederum 8 mm, 
wenn die Entfernung der Mittelpunkte der Endkugeln etwa 1,5 m 
betrug, und nahm wieder ab bei weiterer Annäherung der Kugeln. 
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Man könnte glauben, dass nun die Funkenlänge sich noch weiter 
würde steigern lassen, wenn wieder, wie vorhin, die Capacität 
des secundären Kreises vermehrt würde. Das ist nicht der 
Fall, das Anhängen derselben Drähte, welche vorhin die Funken- 
länge vermehrten, setzt dieselbe jetzt auf etwa 1 mm herunter. 
Es stimmt dies mit unserer Auffassung der Erscheinung; was 
vorhin die Gleichheit der Schwingungsdauer herbeiführte, zer- 
stört jetzt die auf anderem Wege erreichte Gleichheit Am 
beweiskräftigsten erschien der Versuch, wenn er in folgender 
Weise angestellt wurde: Das Funkenmikrometer war auf eine 
feste Funkenlänge von 2 mm eingestellt. War alsdann der 
secundäre Kreis in seiner ursprünglichen Verfassung, und der 
primäre Kreis 1,5 m lang, so gingen die Funken regelmässig 
über. Die Funken erloschen vollständig, wenn dem secundären 
Eieis in erwähnter Weise eine kleine Capacität hinzugefügt 
wurde; sie traten wieder auf, wenn alsdann der primäre Strom 
auf 2,6 m Länge gebracht wurde; sie erloschen zum zweiten mal, 
wenn die dem secundären Kreis hinzugefügte Capacität ver- 
doppelt wurde, und sie konnten zum nochmaligen Auftreten und 
Verschwinden durch fortgesetzte Vermehrung der Capacität des 
verlängerten primären Stromes gebracht werden. Der Versuch 
•zeigt recht deutlich, dass nicht in den Verhältnissen einer der 
beiden Strombahnen, sondern in der Harmonie derselben das 
Moment zu suchen ist, welches eine kräftige Wirkung bedingt 

Die Länge der inducirten Funken stieg bei grösserer An- 
näherung der beiden Leitungen beträchtlich über die bisher ge- 
nannten Werthe hinaus. Bei einer Entfernung von 7 cm zwischen 
beiden Sjreisen und Einstellung auf genaue Besonanz gelang es, 
inducirte Funken von 7 mm Länge zu erhalten, dabei waren dann 
die im inducirten Leiter auftretenden elektromotorischen Kräfte 
fast ebenso gross, wie die im inducirenden. 

In den bisherigen Versuchen wurde die Besonanz hergestellt 
durch Aenderung des Selbstpotentials und der Capacität des 
primären Kreises, sowie der Capacität des secundären Kreises. 
Die folgenden Versuche zeigen, dass die Aenderung der Selbst- 
induction des secundären Kreises ebenfalls benutzt werden kann. 
Es wurde eine Beihe von Bechtecken ab c d (Fig. 9) hergestellt, 
in welchen den Seiten a b und c d ihre Längen gelassen wurden, 
in welchen aber für a c und b d immer längere Drähte, von 
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10 cm anfangend bis zu 250 cm, eingeschaltet wurden. Es zeigte 
sich ein ausgesprochenes Maximum der Funkenlänge für eine 
Länge .des Eechtecks von 1,8 m. Um einen Anhalt für die 
Beurtheilung der quantitativen Verhältnisse zu geben, habe ich 
bei verschiedenen Längen des inducirten Kreises die grössten 
Funken, welche auftraten, gemessen. Fig. 10a veranschaulicht die 
Besultate.^) Als Abscissen sind die Qesammtlängen der inducirten 
Leitung, als Ordinaten 
die maximalen Funken- 
längen aufgetragen. Die 
Punkte bezeichnen die 
einzelnen Beobachtun- 
gen. Eine grosse Un- 
sicherheit wohnt diesen 
wie allenMessungenüber 
Funkenlängen bei ; diese 
Unsicherheit vermag das 
Hauptresultat nicht zu 
verdecken. Bei einer 
anderen Versuchsreihe 
wurde nicht allein die 
Länge der Seiten a b und 
cd^ sondern auch ihr 
Abstand, welcher gleich 
30 cm war, und ihre 
Iiage constant erhalten, 
die Seiten ac und bd 
aber wurden aus Drahten 
von allmählich wachsen- 
der Länge, welche zu 
lockeren Spiralen gerollt 
waren, gebildet. Fig. 10b stellt die gewonnenen Resultate 
dar. Das Maximum fällt hier auf eine etwas grössere Draht- 
länge als vorher. Man darf vermuthen, dass dies daher rühre, 
das$ hier durch die Vermehrung der Länge nur das Selbst- 
potential, dort sowohl das Selbstpotential als die Gapacität ge- 
steigert wurde. 



DmPUiängen tn an. 




500 

Fig. 10, a and b. 



tooo 



^) [Siehe Amnerkong 4 am Schluss des Baches]. 

Hertz, Abhandlii]i£^n. 
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Einige Yersoche wurden angestellt, um za erfahren, wie 
sich die Erscheinungen ändern würden durch Aenderung des 
Widerstandes der seeundären Leitung. Es wurde in dieser Ab* 
sieht der Draht cd des Bechtecks ersetzt durch verschiedene 
dünne Kupfer^ und Neusilberdrähte, wodurch der Widerstand 
des seeundären Kreises bis auf das Hundertfache gesteigert 
wurde. Auf die Funkenlänge hatte diese Aenderung einen sehr 
kleinen, auf das Eintreten der Resonanz, d. h. auf die Schwin* 
gungsdauer gar keinen Einfluss. 

Weitere Versuche sollten über den Einfluss Yorhandenen 
Eisens Aufschluss geben. Es wurde dabei der Draht cd theils 
umgeben mit einer Eisenröhre, theils ersetzt durch einen Eisen^ 
draht. Keine dieser Aenderungen hatte einen merklichen Einfluss 
nach irgend einer Richtung. Auch hier wird die Vermuthung 
nahegelegt, dass der Magnetismus des Eisens äusserst schnellen 
Schwingungen nicht zu folgen yermag und sich denselben gegen^ 
über indifferent verhält Leider liegen keine Erfahrungen darüber 
vor, welchen Einfluss die Anwesenheit des Eisens auf die osciU 
lirende Entladung Leydener Flaschen hat 

Schwlngungsknoten. 

Die Schwingungen, welche wir in der luducirten Strombahn 
hervorriefen, und welche durch die Funken im Mikrometer ge^ 
messen werden, süid nicht die einzigen, aber die einfachsten in 
der Strombahn möglichen. Während an den Enden das Potential 
zwischen zwei Grenzen beständig hin und her oscillirt, behält es 
in der Mitte der Strombahn stets den gleichen mittleren Werth 
bei Es bildet daher diese Mitte ebien Knotenpunkt der elektri* 
sehen Schwingung, und die Schwingung hat nur diesen einen 
Knotenpunkt Es lässt sich nun das Yorhandensein desselben 
auch experimentell nachweisen, und zwar auf zweierlei Weisen. 
Einmal kann dies geschehen, indem man eine isolirte kleine Kugel 
der Drahtleitung nähert Der mittlere Werth des Potentials der 
kleinen Kugel kann von dem des benachbarten Drahtstückes nicht 
merklich verschieden seiQ, Funken zwischen der Kugel und dem 
Draht können daher nur darin ihren Ursprung haben, dass das 
Potential des benachbarten Punktes der Leitung hinreichend grosse 
Oscillationen um den Mittelwerth ausführt Die Funken müssen 
daher lebhaft auftreten an den Enden der Leitung, sie müssen 



2. üebeor sehr «chneUe elektrische Schwingimgeii. 



51 



aasbleiben hingegen in der Nähe des Sjaotenpunktes. und so 
Terhält es sicsh in der That, nur tritt freilich ein völliges Aus- 
bleiben der Funken bei Berührung des Knotenpunktes nicht ein, 
sondern nur eine Herabminderong auf einen minimalen Weith. 
Die zweite Art, den Knotenpunkt nachzuweisen, ist deutiicher 
Man regulirt den indudrten Kreis auf Besonanz mit dem indu- 
cirenden und stellt das Funkenmikrometer auf eine Funkenlänge, 
welche ohne Wirkung der Besonanz nicht mehr erreicht werden 
kann. Berührt man nun mit einem Gonductor von einiger 
Oapadtät irgend einen Punkt der Leitung, so ist zu erwarten, dass 
dadurch im allgemeinen die Besonanz gestört werde, und die 
Funken erlöschen, nur eine Berührung im Knotenpunkt kann die 
Schwingungsdauer nicht beeinträchtigen. In der That entspricht 
dem der Erfolg des Versuchs. Die Mitte des Drahtes cd kann 
man mit einer isolirten Kugel oder mit der Hand berühren oder 
sie sogar metallisch mit der Gkisleitung rerbinden, ohne dass am 
Funken eine Aenderung sich zeigte, die gleichen Eingriffe an 
den Seitenzweigen oder den Polen ausgeführt, haben Erlöschen 
der Funken zur Folge. 

Nachdem so die Möglichkeit dargethan war, experimentell 
einen Knotenpunkt nachzuweisen, schien mir der Yersuch lohnend, 
eine inducirte Schwingung mit zwei Knotenpunkten herzustellen. 
Ich verfuhr dabei in folgender Weise. Der gerade indudrende 
Strom CC und der rechteckige inducirte ab cd wurden aufstellt 
wie in den früheren 
Versuchen und auf 
Besonanz gebracht 
Es wurde alsdann dem 
Bechteck ab cd ein 
genau gleiches efghin -^^y- — — 
der Weise, wie Fig. 11 
es andeutet, gegen- 
übergestellt und die 

benachbarten Pole 
beider verbunden, also 
1 mit 3 und 2 mit 4 
(Fig. 11). Das ganze 
System bildet einen 
metallisch geschlos- Fig. ii. 
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senen Stromkreis, und die tiefste oder Grundschwingung, welche 
in ihm möglich ist, hat zwei Bjiotenpunkte. Da die Periode 
dieser Schwingung mit der Periode jeder der beiden Hälften 
und so mit der Periode des primären Leiters nahe übereinstim- 
men muss, so war die Yermuthung, dass sich Schwingungen 
ausbilden würden, welche in den Verbindungsstellen 1,3 und 
2,4 zwei Bäuche, in den Mitten von cd und gh aber zwei 
Knotenpunkte haben würden. Gemessen wurden diese Schwin- 
gungen immer noch durch die Funkenlänge zwischen den Polen 
1 und 2, welche durch die Kugeln des Mikrometers gebildet 
waren. Die Eesultate des Versuches waren die folgenden: Zu- 
nächst zeigte sich gegen die Erwartung, dass durch Anhängen 
des Bechtecks efgh die Schlagweite zwischen 1 und 2 bedeutend 
verminderi wurde. Von etwa 3 mm sank sie auf 1 mm herab. 
Aber gleichwohl zeigte sich, dass immer noch eine Besonanz 
zwischen dem primären Kreise und dem secundären stattfand. 
Denn jene Aenderung an efgh setzte die Funkenlänge noch 
weiter herunter, mochte die Aenderung in einer Verlängerung 
oder in einer Verkürzung des Bechtecks bestehen. Femer er- 
gab sich, dass wiiklich die beiden Knotenpunkte, welche erwartet 
wurden, vorhanden waren. Aus cd und gh wurden nur weit 
schwächere Funken, als aus ae und bf gegen eine genäherte 
Kugel erhalten. Und es liess sich auch nachweisen, dass diese 
Knotenpunkte eben derjenigen Schwingung angehörten, welche 
durch Besonanz verstärkt den Funken 1 — 2 lieferte. Denn eine 
Berührung ia cd oder g h schädigte die Funkenlänge zwischen 
1 und 2 nicht, wohl aber eine Berührung an jeder anderen Stelle. 
Der Versuch lässt sich in der Weise abändern, dass man 
eine der Verbindungen 1 — 3 oder 2 — 4, etwa die letztere aufhebt 
Da an diesen Stellen für die erregte Schwingung die Stromstärke 
stets Null ist, so kann dieser Eingriff die Schwingung nicht 
wesentlich stören. In der That lässt sich auch nach Unter- 
brechung der Verbindung auf gleiche Weise wie vorher zeigen, 
dass Besonanz statthat, und dass die dieser Besonanz entsprechende 
Schwingung zwei Knoten an denselben Stellen wie vorher besitzt 
Es liegt indessen jetzt die Sache insofern anders, als die Schwin- 
gung mit zwei Knotenpunkten nicht mehr die tiefste mögliche 
Schwingung ist; vielmehr wird die Schwingung mit grösster Periode 
eine solche sein, welche nur einen Knotenpunkt zwischen a und 
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e besitzt, und für welche die grössten Spannungen an den Polen 
2 und 4 auftreten. Nähert man nun die an diesen Polen befind- 
lichen Engeln einander, so findet man, dass auch zwischen ihnen 
eine schwache Funkenbildung statthat, und man wird vermuthen, 
dass diese Funken einer wenn auch schwachen Erregung der 
Gmndschwingung zuzuschreiben sind. Diese Vermuthung kann 
durch die folgende Weiterführung des Versuches fast zur Gewiss- 
heit erhoben werden. Wir unterbrechen den Funken zwischen 

1 und 2 und richten unsere Aufmerksamkeit auf die Länge des 
Funkens zwischen 2 und 4, welcher die Intensität der Orund- 
schwingung misst Wir vermehren nun die Schwingungsdauer 
des primären Stromleiters durch Ausziehen auf die volle Länge 
und Hinzufügen von Gapacität Wir finden, dass dabei die 
beobachteten Funken bis zu einer Maximallänge von einigen Milli- 
metern wachsen, um alsdann wieder abzunehmen. Sie haben 
offenbar ihren grössten Werth dann, wenn die Schwingung des 
primären Stromes mit der Grundschwingung übereinstimmend 
geworden ist Und es lässt sich, während die Funken zwischen 

2 und 4 ihre grösste Länge haben, leicht zeigen, dass diesen 
Funken nunmehr nur ein EJnotenpunkt entspricht Denn nur 
zwischen a und e kann die Leitung ohne Schädigung des Funkens 
berührt werden, während die Berührung der vorherigen Knoten- 
punkte den Funkenstrom unterbricht Auf diese Weise ist es also 
möglich, in demselben Leiter einmal vorzugsweise die Grund- 
schwingung, das andere mal vorzugsweise die erste Oberschwin- 
gung zu erregen. 

Die Frage, ob es möglich sei, auch Schwingungen mit 
mehreren Knoten nachzuweisen, habe ich einstweilen so wenig 
wie eine Reihe weiterer Fragen zu beantworten gesucht Da 
schon die bisherigen Resultate nur bei genauer Aufmerksamkeit 
auf geringfügige Aenderungen zu erhalten waren, so schien es mir 
nicht wahrscheinlich, dass die Antwort auf weitergehende Fragen 
unzweideutig ausfallen würde. Die sich darbietenden Sch^vierig- 
keiten liegen sowohl in der Natur der Beobachtungsmethode, als 
auch in der Natur der beobachteten elektrischen Bewegungen. 
Wenn sich die letzteren auch unzweideutig als Schwingungen oflTen- 
barten, so tragen sie doch auf der anderen Seite den Charakter 
wenig regelmässiger Schwingungen zur Schau. Ihre Intensität 
wechselt von Entladung zu Entladung beträchtlich, das verhält- 
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nissmässig geringe Heirortreten der Resonanz lässt auf eine 
starke Dämpfung schliessen; manche Nebenerscheinungen deaten 
an, dass sich den regelmässigen Schwingungen unregelmässige 
Bewegungen überlagern, wie dies auch in d^i complicirten 
Leitersystem^i nicht anders zu erwarten ist Wollen wir unsere 
Schwingungen in Bezug auf ihre mathematischen Yerhältnisse 
mit einer besonderen Form akustischer Schwingungen ver- 
gleichen, so dürfen wir nicht die in gleichmässiger Stärke lang 
l andauernden harmonischen Schwingungen von Stimmgabeln oder 
Saiten wählen^ sondern etwa die schnell yerklingenden, mit un- 
regelmässigen Bewegungen yennischten Schwingungen, welche 
hölzerne Stäbe beim Anschlag mit einem Hammer ergeben.^) 
Auch in der Akustik müssen wir uns mit Andeutungen der 
Resonanz, der Knotenbildung u. s. w. begnügen, sobald es sich 
um Schwingungen der letztgenannten Art handelt 

Um eine Wiederholung der Versuche mit gleichem Erfolge 
zu ermöglichen, muss ich noch eine Bemerkung hinzufügen, 
deren Bedeutung zunächst nicht klar erscheinen dürfte. Bei 
allen beschriebenen Versuchen war die Aufstellung der Apparate 
eine solche, dass der Funke des Inductoriums vom Ort des 
Funkens im Mikrometer aus sichtbar war. Aendert man diese 
Bedingung ' ab, so erhält man wohl qualitiv die gleichen Er- 
scheinungen, aber die Funkenlängen erscheinen vermindert Ich 
habe dieser Erscheinung eine besondere Untersuchung gewidmet, 
welche ich getrennt von der vorliegenden zu veröfFentlichen be- 
absichtige.*) 

Zur Theorie. 

Es wäre in hohem Maasse wünschenswerth, auf experimen- 
tellem Wege Aufechluss über die quantitativen Verhältnisse der 
Schwingungen zu erhalten. Da sich jedoch hierfür einstweilen 
ein Weg nicht zeigt, so rufen wir die Theorie an, um wenigstens 
einen Anhalt für diese Verhältnisse zu gewinnen. Die Theorie 
der elektrischen Schwingungen, welche durch Sir W.Thomson 
V. Helmholtz und Kirchhoff entwickelt worden ist, hat sich 
bewährt sowohl für die Oscillationen offener Inductionsapparate, 



^) [Siehe Anmerkung 5 am Schloss des Buches.] 
«) [Siehe die No. 4J. 
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als für die osdllirende Masclieiientladxuig;^) wir dürfen dalier 
überzeugt sein, dass sie auch in ihrer Anwendung auf die vor* 
liegenden Erscheinungen wenigstens der Ordnung naoh richtige 
Resultate ergeben wird. 

Als das wichtigste Element erscheint zunächst die Schwin- 
gungsdauer. Als ein Beispiel, welches der Rechnung zugänglich 
ist, bestimmen wir die (einfache oder halbe) Schwingungsdauer 7, 
welche dem von uns zu den Resonanzversuchen benutzten pri- 
mären Leiter eigenthümlich war. Mit P sei bezeichnet der Selbst^ 
inductionscoefficient dieses Leiters in magnetischem Maass, in 
Centimetem gemessen ; mit C die Gapadtät eines Endes desselben, 
in elektrostatischem Maass, also ebenfalls in Centimetem gemessen; 
endlich mit A die Geschwindigkeit des Lichtes in Centimetem/ 
Secunde. Es ist alsdann, wenn der Widerstand als klein vor- 

ausgesetzt ist,jr=^f/PC/-ä. In unserem Versuche bestand 
die Capadtät der Leitungsenden zum grössten Theil in derjenigen 
der daselbst angebrachten Kugeln, wir werden keinen wesentlichen 
Fehler begehen, wenn wir für C den Radius dieser Engeln oder 
C= 15 cm setzen.*) Was das Selbstpotential P anlangt, so war 
es dasjenige eines geraden Drahtes, dessen Durchmesser e2= Vs ^^ 
und dessen Länge L = 150 cm für den Fall der Resonanz war. 

Nach der Neumann'schen Formel P= 1 1 cos BJr dsfis' be- 
rechnet, wird für einen solchen Draht P= 2 L | log nat (^hld) 

— 0.75 1 und hiemach für unseren Versuch P= 1902 cm. 

Allerdings steht es bekanntlich durchaus nicht fest, ob für 
ungeschlossene Ströme die Neumann'sohe Formel dürfe ange^ 
wandt werden; vielmehr schliesst die allgemeinste, mit den bis- 
herigen Eriabrungen verträgliche Formel, wie sie durch v. Helm^ 
holtz') aufgestellt ist, noch eine unbekannte Constante k ein. 
Nach der allgemeinen Formel berechnet, wird für einen gerad- 
linigen cylindrischen Draht von der Länge L und dem Durch- 
messer d: P=2L|lognat(4L/d) — 0,75 -f Vi (! — *)}• Setzen 
wir darin ä; = 1, so kommen wir zum Neumann'schen Werthe, 



1) Lorenz, Wied. Ann. 7. p. 161. 1879. 

*) [Siehe die Anmerkung 6 am Schlas&e des Buches]. 

') V. Helmholtz, Abhandlungen 1. p. 567. 
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setzen wir k=0 oder k= — 1, so erhalten wir diejenigen Werthe, 
welche den Theorien von Maxwell und von Weber entsprechen. 
Nehmen wir an, dass wenigstens einer dieser Werthe der richtige 
sei, und schliessen demnach die Annahme aus, dass k einen sehr 
grossen negativen oder positiven Werth besitze, so kommt uns 
wenig auf den wahren Werth von k an. Denn die mit den ver- 
schiedenen Werthen von k berechneten Potentiale unterscheiden 
sich um weniger als ein Sechstel ihrer Grösse, und wenn also 
das Potential P= 1902 cm etwa nicht zu der Drahtlänge 150 cm 
gehört, so gehört es doch zu einer wenig davon verschiedenen 
Länge unseres primären Leiters. Aus den Werthen von P und 

C ergiebt sich die Länge n Y~öP zvl 531 cm. Dies ist diejenige 
Strecke, welche das licht während der Dauer einer Schwingung 
zurücklegt, es ist zugleich die Wellenlänge der elektrodynamischen 
Wellen, welche die Maxwell'sche Anschauung als Wirkung der 
Schwingungen nach aussen voraussetzt. Die Schwingungsdauer 
I' selbst ergiebt sich aus jener Länge gleich 1,77 Hundertmillionteln 
Secunde, und damit ist die Angabe gerechtfertigt, welche wir im 
Eingang über die Grössenordnung derselben machten. 

Wenden wir jetzt unser Augenmerk dem wenigen zu, was 
die Theorie über die Dämpfungsverhältnisse der Schwingungen 
auszusagen vermag. Damit überhaupt in der ungeschlossenen Lei- 
tung Schwingungen möglich seien, muss der Widerstand derselben 

kleiner als 2 Ä }/ Pj C sein. Für unsere primäre Leitung ist 

\/~PjC= 11,25; da nun die Geschwindigkeit A gleich 30 Erd- 
quadrant / Secimde, also gleich 30 Ohm ist, so ist für unseren 
Versuch die zulässige Grenze für w gleich 676 Ohm. Es ist 
durchaus wahrscheinlich, dass der eigentliche Widerstand einer 
kräftigen Entladung unterhalb dieser Grenze liegt, und es wird 
sich also von Seiten der Theorie kein Widerspruch gegen die 
Annahme von Schwingungen erheben. Liegt der wirkliche Werth 
des Widerstandes einigermassen von jenem Grenzwerth entfernt, 
so verhält sich die Amplitude einer Schwingung zur Amplitude 
einer unmittelbar folgenden wie 1 : er^'^^i^^. Die Anzahl der 
Schwingungen, welche sich folgen bis zur Verminderung der 
Amplitude auf ihren 2,71. Theil ist demnach gleich 2 P] w T 

oder gleich 2 A }/ Pj C j nw. Sie verhält sich also zu 1 wie 
der n. Theil des berechneten Grenzwerthes zum wirklichen Werth 
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des Widerstandes oder wie 215 Ohm zu w. Leider ist uns über 
den wahren Werth des Widerstandes einer Punkenstrecke nicht 
einmal eine Schätzung möglich. Vielleicht dürfen wir als sicher 
betrachten, dass dieser Widerstand nicht weniger als einige Ohm 
betragen könne, da selbst der Widerstand starker Lichtbogen 
nicht unter derartige Werthe hinuntergeht Daraus würde folgen, 
dass die Zahl der in Betracht kommenden Wellen nach Zehnem, 
nicht aber nach Hunderten oder Tausenden zu rechnen ist.^) 
Dies entspricht auch ganz dem Charakter der Erscheinungen, 
wie schon am Schlüsse des vorigen Abschnittes angedeutet 
wurde. Es entspricht auch dem Verhalten der nächstverwandten 
Erscheinung, der oscillirenden Flaschenentladung, bei welcher 
wir ebenfalls nur eine recht beschränkte Zahl von Schwingungen 
in merklicher Stärke sich folgen sehen. 

Anders als in dem bisher allein berücksichtigten primären 
Strome liegen die Verhältnisse im rein metallischen secundären 
Leiter. Hier würde nach der Theorie die erregte Bewegung 
erst nach Tausenden von Schwingungen zur Ruhe kommen. Es 
liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit dieses Ergebnisses zu 
zweifeln, eine vollständigere Theorie würde freilich noch die 
Rückwirkung auf die primäre Leitung zu berücksichtigen haben 
und dabei vermuthlich auch für den secundären Ereis zu grössern 
Werthen der Dämpfung gelangen. 

Zum Schluss werfen wir noch die Frage auf, ob die von 
uns beobachteten Inductionswirkungen der Schwingungen von 
der Ordnung derjenigen waren, welche die Theorie vermuthen 
lässt, oder ob sich hier etwa directe Widersprüche zwischen den 
Erscheinungen und unserer Deutung derselben offenbaren? Wir 
können die Frage durch folgende Ueberlegung erledigen. Zu- 
nächst bemerken wir, dass der Maximalwerth der elektromo- 
torischen Kraft, welche die Schwingung in ihrer eigenen Strombahn 
inducirt, nahezu gleich sein muss der maximalen Spannungs- 
differenz der Enden. Denn wenn die Schwingungen ungedämpft 
wären, würde sogar vollkommene Gleichheit zwischen beiden 
Grössen bestehen, da alsdann in jedem Augenblicke die Spannungs- 
differenz der Enden und die elektromotorische Kraft der Liduction 
sich das Gleichgewicht hielten. Nun ist in unseren Versuchen 



^) [Siehe Anmerkung 7 am Schluss des Buches]. 
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die Potentialdifferenz der Enden von solcher Grösse, dass ihr 
eine Schlagweite von etwa 7 — 8 mm entspricht, und eine derartige 
Schlagweite stellt also den Werth der grössten Inductionswirkung 
der Schwingong in ihrer eigenen Bahn dar. Wir bemerken 
zweitens, dass in jedem Augenblicke die im secundären Kreis 
inducirte elektromotorische Kraft sich zu der im primären Kreis 
inducirten verhält, wie das Potential j) des primären Kreises aiif 
den secundären zu» dem Eigenpotential P des primären. Für 
unsere Besonanzversuche bietet eine angenäherte Berechnung 
von p nach bekannten Eonnein keine Schwierigkeiten, es fand, 
sich p in den verschiedenen Versuchen zwischen dem neunten 
und dem zwölften Theile von P liegend. Danach dürfen wir 
schliessen, dass die maximale elektromotorische Kraft, welche 
unsere Schwingung in dem secundären Kreise hervorruft, von 
solcher Stärke ausfallen werde, dass sie zu Funken von ^\% bis 
'/s mm Länge Yeranlassuug giebt Und somit lässt die Theorie 
auf der einen Seite unter allen Umständen sichtbare Funken im 
secundären Kreise erwarten, auf der anderen Seite aber sehen wir 
auch, dass wir für Funken von mehreren Millimetern Länge nur 
dann eine Erklärung geben können, wenn wir annehmen, dass 
mehrere aufeinander folgende Inductionswirkungen sich ver- 
stärken. Wir werden also auch von Seiten der Theorie dazu, 
gedrängt, die von uns beobachteten Erscheinungen als Beso- 
nanzwirkungen anzusprechen. 

Eine weitere Anwendung der Theorie auf die vorliegenden 

\fk^ I Erscheinungen dürfte erst dann nutzbringend sein, wenn es 

J^O ' 11 gelingen sollte, auf irgend eine Weise die Schwingungsdauem 

l^direct zu messen. Eine solche Messung würde mehr als eine 

Bestätigung der Theorie, sie würde eine Erweiterung derselben 

mit sieh bringen. Die Absicht der vorliegenden Arbeit beschränkt 

sich darauf, zu zeigen, dass und auf welche Weise auch in 

kurzen metallischen Leitern die diesen Leitern eigenthümlichen 

Schwingungen erregt werden können. 



3. Ans der Abhandlnns Herrn W. Ton Bezold's : 
„Unter snchimgeii über die elektrische Entladung. 

YorlSnflge MittheUnng/' 

(Poggendorfs Annalen 140, p. 541. Berichte der Bayrischen Akad. d. 

Wissensch. 1870.) 



Da wir denjenigen Theil der v. Bezold 'sehen Arbeiten, 
welcher uns hier allein angeht, aus dem Zusammenhang her- 
ausreissen müssen, so sei es gestattet, denselben durch wenige 
Worte einzuleiten. 

Die Untersuchung v. Bezold 's knüpft an die Beobachtung 
der Lichtenbergischen Staubfiguren an. Herr v. Bezold hatte 
bemerkt, dass unter gewissen Verhältnissen der Charakter der 
positiven und der negativen Figuren abgeändert und einander 
genähert erscheint, so seh^, dass z. B. die negativen Figuren 
auf den ersten Anblick für positive gehalten werden könnten. 
Die erste Abweichung vom normalen Charakter tritt stets in 
der Weise ein, dass im Mittelpunkte der negativen Figur eine 
kleine positive Figur, im Mittelpunkte der positiven eine kleine 
negative Figur erscheint Es hatte sich ergeben, dass die compli- 
cirteren Figuren ihre Entstehung stets einem Funken verdankten, 
welcher einer alternirenden Entladung entsprach, während die 
einfachen Figuren durch einfache Entladungen hervorgebracht 
werden. In jeder zusammengesetzten Figur hat sich eine alter- 
nirende Entladung gewissermaassen selbst registrirt; aus dem 
Anblick der Figur kann der altemirende Charakter der Ent- 
ladung und der Sinn ihres ersten Ausschlages sogleich erkannt 
werden. Wir können also die Lichtenbergischen Figuren zur 
Untersuchung der Entladung verwenden. 

V. Bezold erzeugte die Lichtenbergischen Figuren in fol- 
gender Weise: Eine gut isolirende horizontale Glai^el war auf 
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ihrer Unterseite mit Staniol belegt und diese Belegung zur 
Erde abgeleitet Auf die Oberseite der Tafel war die Spitze 
einer vertikal gerichteten Stricknadel gestellt, welcher die Ent- 
ladung zugeführt wurde. Hierauf wurde die Stricknadel ent- 
fernt, die Platte bestäubt und die entstehende Figur beobachtet 
Wenn man diese Vorrichtung, welche als die Probetafel bB- 
zeichnet wird, unmittelbar in den Entladungskreis einer Leydener 
Flasche oder des Conductors einer Elektrisirmaschine einschaltet, 
so ist natürlich das Zustandekommen einer altemirenden Ent- 
ladung, ja einer vollständigen Entladung überhaupt, von vorn- 
herein unmöglich gemacht Man wird also die Probetafel nur 
in den Nebenschluss der eigentlichen zu untersuchenden Ent- 
ladung einschalten dürfen. 

Indem nun Herr v. Bezold diesen Weg einschlug und als 
Hauptentladung die Entladung des Conductors seiner Elektrisir- 
maschine zur Erde benutzte, stiess er sogleich auf sehr auf- 
fallende Erscheinungen. Positive Figuren erschienen da, wo 
negative zu erwarten waren, grosse da, wo man kleine ver- 
muthet hatte, und umgekehrt Das Ohm 'sehe Gesetz versagte 
völlig, es schien als habe die bewegte Elektricität die Kraft, 
benachbarte Elektricität mit sich fortzureissen, als könnten „bei 
elektrischen Strömungen ähnliche Erscheinungen auftreten, wie 
sie bei der Bewegung der Flüssigkeiten unter dem Namen von 
Saugphänomenen beobachtet sind." Dabei mussten freilich zu- 
nächst noch viele Einzelheiten unerörtert bleiben. Wir geben 
nunmehr das Wort an Herrn v. Bezold selbst ab: 

„Diese eigenthümlichen Beobachtungen gaben die Veran- 
lassung zu weiteren Versuchen über die Verzweigung elektri- 
scher Entladungsströme. 

Auch hier ergaben altemirende Entladungen constantere 
Resultate als einfache und es wurde deshalb stets für eine ge- 
eignete Rückleitung Sorge getragen. Dass ein einfacher Draht 
zu diesem Zwecke nicht brauchbar ist, beweisen die obigen Ver- 
suche, es wurden deshalb die Inductionsrollen des Ruhmkorff's 
R zur Rückleitung benutzt 

Wurde nun die Elektrisirmaschine Q langsam in Drehung 
versetzt, bis ein Funke bei F übersprang, so erschienen auf der 
Tafel bei A die zusammengesetzten positiven Figuren mit grosser 
Regelmässigkeit 
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Fig. 12. 



Wurde der Strom durch einen kurzen Draht D abgezweigt 
und der Zweig- 
strom ebenfalls 
durch einen Zuleiter 
B auf die Tafel 
geführt, so erschie- 
nen, wie zu erwar- 
ten war, zwei voll- 
kommen gleiche 
Figuren. Hatte hin- 
gegen der Zweig- 
draht eine nur 
einigermaassen be- 
trächtliche Länge 
(etwas mehr als 1 Meter), so zeigten die Figuren bereits eine ent- 
schiedene Grössenverschiedenheit. Sobald nämlich die Länge 
des Drahtes diese Grenze überschritten hatte, war die Figur bei 
B immer grösser als jene bei A^ selbst wenn man die Abzwei- 
gung ganz nahe am Ende des Zuleiters (1 cm über der Platte) 
vornahm. Bei Verlängerung des Zweigdrahtes D wurde auch die 
Grössendifferenz zwischen den beiden Figuren immer auffallender, 
bis sich endlich f ür D = 6,4 m und F= 4,0 mm {F ist die 
Länge der Funkenstrecke) die Figur bei A auf ein kleines 
Sternchen reducirte, manchmal wohl auch ganz ausblieb. 

Dieser Versuch zeigt augenfällig, dass die Ohm 'sehen Ge- 
setze nur für stationäre Strömungen, nicht aber für die elektrische 
Entladung gelten, wie es ja auch alle theoretischen Unter- 
suchungen ergeben haben. Während nämlich durch den ganz 
kurzen Zweig A gar keine Elektricität auf die Platte geht, 
schlägt sie, wenigstens scheinbar, den viel hundertmal längeren 
Weg durch den Draht D ein. 

Verlängert man den Draht D noch mehr, so bleibt vorerst 
innerhalb ziemlich weiter Grenzen die Erscheinung unverändert, 
und erst, wenn man die Länge desselben etwa auf das Doppelte 
gebracht hat, wird auch die Figur bei A wieder grösser, bis bei 
noch beträchtlicheren Längen die Grössendifferenz der beiden 
Figuren wieder vollständig verschwindet Hierbei war es ganz 
gleichgültig, ob ein dicker oder dünner, besser oder schlechter 
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leitender Draht angewendet, ob er in einer straffgespannten 
Schleife hin und her oder im Bogen herumgeführt wurde. Mit 
Spiraldrähten habe ich jedoch noch nicht experimentirt 

Bei der vollkonmienen Neuheit der Erscheinung schien es 
mir nun interessant, das Yerhalten des Drathes D an verschie- 
denen Stellen zu untersuchen. Es wurde deshalb eine Aenderung 
getroffen, wie sie in Fig. 13 schematisch dargestellt ist. Auf 

die Tafel werden die Zu- 
-^ J^' leiter A^ JB, C aufgesetzt, 

welche durch zwei Drähte 
D und If miteinander ver- 
bunden sind. Wählt man 
nun die Länge dieserDrähte 
so, dass bei C eine mög- 
lichst grosse, bei Ä hin- 
gegen eine möglichst kleine 
Figur entsteht, so wird die 
Figur bei B grösser als 
jene bei Ä und kleiner als 
jene bei C Ist jedoch 
die Länge des Drahtes be- 
trächtlicher, so nähern sich die Grössen der Figuren Ä und G 
der Gleichheit, während B bei richtiger Wahl des Verhältnisses 
D : jy ganz klein wird, ja sogar ganz verschwindet. Bei einer 
Schlagweite von 4,3 mm und den Längen ÄF==^hQ cmD 
= 6,2 m ly = 8,1 m waren die Figuren bei A und G gross, 
während bei B nur ganz kleine Sternchen erschienen. 

Hebt man irgend einen der Zuleiter von der Tafel ab, so 
werden dadurch die Figuren an den übrigen Zuleitem nicht im 
Geringsten geändert. 

Dieser Yersuch lehrt die neue Thatsache kennen, dass die 
Verbindung des Zuleiters mit einem blind endenden Drahte 
hinreicht, um die Figur, welche am Zuleiter entsteht, ganz 
wesentlich zu verändern, beziehungsweise dieselbe zum Yer- 
schwinden zu bringen. Am belehrendsten wird das Experiment, 
wenn man nahe beim Zuleiter A ein zweites Funkenmikro- 
meter f (Fig. 14) anbringt, dessen eine Kugel mit A verbunden 
ist, während die andere zu dem Drahte D führt Stellt man 



Fig. 13. 
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alsdann das Funkenmikrometer f zuerst auf eine weite Distanz 
ein, und verringert man diese allmählich, so sieht man, wie von 
dem Augen- 
blicke an, wo 
der Funke bei 
/"überspringt, 
die Figur bei 
A eine andere 
wird, bezie- 
hungsweise 
verschwin- 
det Beachtet 
man aber, 
dass bei 




Fig. 14. 



alterirenden Entladungen der Draht sofort wieder vollständig ent-^ 
laden wird, so ergiebt sich, dass bei einem 'solchen Yorgang Elek- 
tricität zuerst bis an das äusserste Ende des Drahtes D hinein, und 
sofort wieder herausgetrieben wird, dass also hier Bewegungen^ 
stattfinden, welche einer Beflexion vollkommen vergleichbar sind^ 

Diese Betrachtung führt zu einer Hypothese über die eigen- 
tbümlichen Örössenveränderungen, welche die Staubfiguren beii 
den beschriebenen Abzweigungen erleiden. 

Werden nämlich elektrische Wellen in einen Draht hinein-, 
getrieben, und müssen sie nach Reflexion am Ende desselben 
auf demselben Wege wieder zurückkehren, so werden die an- 
kommenden mit den reflectirten Wellen interferiren und hiedurcb 
Erscheinungen hervorrufen, welche den bei Orgelpfeifen beob-. 
achteten analog sind. Die bisher mitgetheilten Beobachtungen 
zeigen wirklich eine solche Analogie in hohem Grade, und man^ 
darf es wohl wagen, die ^Stellen des Drahtes, an welchea 
Maximal- und Minimalfiguren erscheinen, mit den Schwingungs- 
bäuchen und Schwingungsknoten zu vergleichen. 

Die Hypothese, dass man hier Interferenz-Erscheinungen vor 
sidi habe, gewinnt noch dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass die^ 
Yersuche nur mit alternirenden Entladungen in überzeugender 
Weise gelingen, während bei einfachen Entladungen zwar eben- 
falls Grössendifferenzen der verschiedenen Figuren beobachtet 
werden, aber lange nicht in so hohem Grade. 

Mit den eben beschriebenen Yersuchen wurde noch eine^ 
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Fig. 15. 



kleine Modification yorgenommen, welche abermals den Ausgangs- 
punkt für neue Untersuchungen bildete. 

Verknüpft man nämlich das Ende des Drahtes D (Fig. 12) 
wieder mit dem ersten Zuleiter A wie es in dem Schema Fig. 15 

versinnlicht 
ist, so kann 
die Figur bei 
richtiger 
Wahl der 
DrahtläDge 
ebenfalls zum 
Verschwin- 
den gebracht 
werden. Die- 
ser Versuch 

bildete eigentlich den Ausgangspunkt für die sämmtlichen bisher 
mitgetheilten, ich habe jedoch seine Beschreibung bis auf diese 
Stelle hier verschoben, da er nicht dazu geeignet ist, das Ver- 
ständniss der obigen Experimente zu erleichtem. Ich selbst 
glaubte in ihm zuerst ein Analogen des Savart'schen Inter- 
ferenzversuches für Schallwellen gefunden zu haben, und dachte 
mir die Strombewegung im Sinne der gestrichelten Pfeile vor 
sich gehend. Die Experimente mit dem blind endenden Draht, 
«owie der Umstand, dass der Abstand der beiden Abzweigungs- 
punkte auf A keinen entscheidenden Eiufluss äusserte, mussten 
diese Ansicht erschüttern. Um jeden Zweifel hierüber zu be- 
seitigen, unterbrach ich die Drahtschleife D der Reihe nach an 
verschiedenen Stellen durch eine Funkenstrecke. Die Kugehi 
dieses zweiten Mikrometers waren hierbei einander bis auf 0,01 
bis 0,03 mm genähert. Ich dachte mir nämlich, dass es in dem 
Falle, wo der Strom von beiden Seiten her in den Draht ein- 
stürzt, in diesem Drahte eine Stelle geben müsse, an welcher 
sich die beiden Wellenzüge begegnen. Befindet sich die Funken- 
■strecke gerade an dieser Stelle, so muss die Spannung auf beiden 
Kugeln gleichzeitig dieselbe Höhe erreichen, und es ist demnach 
ÄU dieser Stelle kein Grund zur Entstehung eines Funkens 
gegeben, während man an allen andern Stellen einen solchen zu 
erwarten hat. 

Der Funke blieb wirklich aus, wenn das Mikrometer in der 
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Fig. 16. 



Mitte der Schleife ^geschaltet wurde und erschien, sobald das- 
selbe nur um wenige Decimeter von dieser Stelle nach der eiüien 
oder andern Seite entfernt wurde. Hiemut ist nachgewiesen, 
dass der Stromlauf durch die ausgezogenen Pfeile dargest^t 
wird, und anderseits ist die kleine Verspätung sichtbar gemacht, 
welche der elektrische Entladungsstrom bei dem Durchlaufen 
weniger Decimeter Draht erleidet. 

Yor Allem suchte icb nun nach den Bedingungen, unter wel* 
eben dieser Versuch über die Verzögerung am schlagendsten gelingt. 
Ich fflsid es dabei am 
Besten, direct den 
EnÜadungsstrom des 
Buhmkorff 'sehen 
Apparates, mithin das 
Schema (Fig. 16) an- 
zuwenden. Der iQdu- 
cirende Strom wurde 
durch ein Grore'- 
sches Element erzeugt, und die Funkenstrecke im Funkenmikro- 
meter ungefähr i^=r 2 mm gemacht, da weder grössere noch 
kleinere Funkenstrecken so gute Besultate lieferten. 

unter diesen Umständen war es für die Herrorbrii^ung des 
Funkens genügend, wenn der eine Draht D auch nur um 1 Deci- 
meter länger war, als der andere. Waren sie hingegen gleich 
lang, so erschien niemals ein Funke. Man kann ihn jedoch augen- 
blicklich zur Erscheinung bringen, wenn man durch Anlegen des 
Knopfes einer Leydner Flasche an eüien der Drahte die Symr 
metrie der beiden Stromwege stört 

Auch bei diesen Versuchen äusserten Material und Dieke 
der Drähte nicht den geringsten Einfluss. Ob ich einen ver- 
silberten Kupferdraht von 0,06 nun Durchmesser oder einen Eisen- 
draht von 0,23 oder endlich einen Kupferdraht von 0,80 mm 
Durchmesser anwendete, immer blieb der Funke aus, wenn nur 
die beiden Drähte gleich lang waren. 

Es iat mithin die Fortpflaozungsgeschwindigkeit der Elek- 
tricität für alle (gespannten)^) Drähte eine gleiche. 



^) Spiralförmig gewundene ÜräÜte werden vermathlieh ein anderes 
Besultat geben. 

Herts, Abhandln]^:«!!. 5 
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Kg. 17. 



In der bisher beschriebenen Form ist jedoch der Versuch 
ziemlich unscheinbar, da man nur mit sehr kleinen Funkenstrecken 
des Hilfsmikrometers f arbeiten kann. Ich war deshalb bestrebt, 
ihn in einer Weise abzuändern, welche gestattet, denselben auch 
einem Auditorium sichtbar zu machen. 

Versuche mit kleinen Geissler'schen Röhren führten bis 

jetzt noch zu keinem entschiedenen Besultate. Dagegen kann 

man die Verspätung wenigstens bei Verzögerungslängen von 

einigen Metern recht schön auf folgende Art nachweisen. (Fig. 17.) 

Theilt man einen (negativen) EnÜadungsschlag, am besten 

den eines ßuhm- 
korff sehen Appara- 
tes, ebenso wie oben 
gleich hinter dem 
Funkenmikrometer in 
zwei Zweige und ver- 
bindet man einen der- 
selben mit der Bele- 
gung der vollkommen 
isolirten Probeplatte, während man den andern durch den Zu- 
leiter A auf die obere unbelegte Fläche führt, so kann auf der 
oberen Tafel eine positive, negative oder auch gar keine Figur 
erscheinen, je nachdem der obere Zweig grösser, kleiner oder 
ebenso lang ist als der untere. Und zwar müssen die Versuche 
in bestimmtem Sinne ausfallen, wenn sie die Vermuthung be- 
stätigen sollen, dass sie Zeitdifferenzen ihren Ursprung verdanken. 
Wenn man sich nämlich daran erinnert, dass es gleichgültig 
ist, ob man positive Elektrecität auf die Platte führt oder nega- 
tive hinwegnimmt, so versteht man, dass eine positive Entiadung 
eine positive Figur hervorruft, wenn die Elektricität früher an 
die Spitze des Zuleiters ankommt als auf der Belegung, d. h. 
wenn D-i kürzer ist als D«. Gelangt hingegen die Entiadung 
früher auf die Belegung, so wird der Zuleiter von der Influenz- 
elektricität im entgegengesetzten Sinne durchlaufen und es muss 
demnach auf der Glasfläche eine negative Figur entstehen, so- 
bald Dj kürzer ist als Dj. Im Verlaufe der Bewegung muss 
diese Influenzentiadung im Drahte Bx auf die direkte von W 
herkommende Elektricität treffen, und hierdurch der Figur ein 
zusanmiengesetzter Charakter aufgedrückt werden. 
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Zwischen diesen beiden Anordnungen mit ganz entgegen- 
gesetzten Besultaten muss es aber offenbar solche geben, bei 
welchen gar keine Figuren entstehen, da kein Grund vorhanden 
ist, wesshalb eine solche der einen oder der anderen Art zu 
Stande kommen sollte. Dies muss der Fall sein, wenn die 
Elektricität von beiden Seiten her gleichzeitig eintrifft, d. h. wenn 
Dl und Ds gleich lang^) sind. 

Die Versuche entsprachen diesen theoretischen Voraus- 
sagnngen vollkommen. Man erhält mit jeder Elektricitätsart 
Figuren der beiden Arten, wenn man über die Längen der Drähte 
richtig disponirt 

Diese Behauptung könnte freilich Manchem, der den Yersuch 
nicht unter ganz günstigen Yerhältnissen anstellt, abgesehen von 
dem einen Falle, wo wegen vollkommener Gleichheit der beiden 
Zweige gar keine Figuren zu Stande kommen, unrichtig erscheinen. 
Es kann nämlich eintreten, dass sämmtliche Figuren auf den 
ersten Blick positiv zu sein scheinen, unter welchen Yerhältnissen 
und mit welcher Elektricitätsart man auch arbeiten mag. 

Der Grund liegt einfach darin, dass die zusammengesetzten 
negativen Figuren in diesem Falle zu jener Gruppe gehören, 
welche bereits einen stark positiven Charakter an sich tragen 
und selbst bei eingehender Beschäftigung mit denselben kaum 
als negativ erkannt werden können. 

Der nach einem Polwechsel eintretende bedeutende Grössen- 
unterschied ist aber vollkommen hinreichend, um jeden Zweifel 
über die wahre Natur der Figuren sofort zu beseitigen und die 
üebereinstimmung der Yersuche mit den theoretischen Yoraus- 
setzungen zu beweisen. 



Alles zusammengefasst, wurden nachfolgende B>esultate ge- 
wonnen : 

1) Bietet man einer elektrischen Entladung nach Durch- 
brechung einer Funkenstrecke zwei Wege zur Erde dar, einen 
kürzern und einen langem, durch eine Probeplatte unter- 



^) Eine kleine Längendifferenz zu Gunsten des oberen Drahtes kann 
yielleidit hierbei stattfinden, da die von unten kommende Elektricität sich 
über die ganze Belegung ausbreiten muss. 

5* 
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brochenen^ so findet bei kleinen Schlagweiten eine Theilong des 
Entladnngsstromes sttutt. Bei gröeseren Fankenstrecken hingegen 
schlägt die Elektricität nur den kurzen Weg ein and reiset 
sogar aus dem andern Zweige gleichnamige Elektricität mit 
sich fort. 

2) Sendet man einen elektrischen Wellenzug in einen am 
Ende isolirten Draht, so wird derselbe am Ende reflectirt und 
Ers<^einungen, welche diesen Vorgang bei altemirenden Ent- 
ladimgen begleiten, scheinen ihren Ursprung der Interferenz 
der ankomm^iden und reflectirten Wellen zu verdanken. 

3) Eine elektrische Entladung pflanzt sich in gleich langen 
BrShten gleich rasch fort, ohne Bücksicht auf das Material, aus 
welchem diese Drähte bestehen.'^ 



4. Ueber einen Einfluss des nltrayioletton Lichtes 
auf die elektrische Entladung. 

(SitzoBgebeiichte d. Berl. Akad. d. Wiss. vom 9. Jmü 1887. 

Wiedemaims Ann. 31. p. 983.) 



In einer Beihe von Versuchen, welche ich über die BesonaiiÄ- 
ersdieinungen zwischen sehr schnellen elektrischen Schwingungen 
angestellt und kürzlich veröffentlicht habe,*) wurden durch die- 
selbe Entladung eines tnductoriums, also genau gleichzeitig, zwei 
elektrische Funken erregt. Der eine derselben, der Fiuike -4, 
war der Entladungsfunke des Inductoriums und diente zur Er- 
r^ung einer primären Schwingung. Der zweite, der Funke B^ ge- 
hörte der inducirten, secundären Schwingung an. Der letztere war 
ziemlich lichtschwach, seine maximale Länge war in den Versuchen 
genau zu messen. Als ich nun gelegentlich zur Erieichterung 
der Beobachtung ein verdunkelndes Qehäuse um den Funken B 
anbrachte, bemerkte ich, dass innerhalb des Gehäuses die maxi- 
male Funkenlänge sehr merklich kleiner war, als sie vorher 
gewesen. Bei successiver Entfernung der einzelnen Theile des 
Grehäuses fand sich, dass nur derjenige Theil desselben die 
benachtheiligende Wirkung ausübte, weicher die dem Funken Ä 
zugekehrte Seite des Funkens B deckte. Die dort befindliche 
Wand aber zeigte die Wirkung nicht allein, wenn sie sich in 
unmittelbarer Nahe des Funkens B befand, sondern ebenso, 
wenn sie in grösserer Entfernung von B zwischen die Funken 
A und B eingeschoben wurde. Die Erscheinung war bemerkens^ 
werüi genug, um ein näheres Eingehen auf dieselbe herauszu- 



') Siehe No. 2. p. 82. 
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fordern. Ich theile im Folgenden die Thatsachen mit, welche 
ich im Verlaufe der Untersuchung festzustellen vermochte, 

1. Auf -eine elektrostatische oder elektrodynamische Schutz- 
wirkung lässt sich die Erscheinung nicht zurückführen. Denn 
nicht allein gute Leiter zeigten, zwischen Ä und B eingeschoben, 
die Wirkung, sondern auch vollkommene Nichtleiter, insbesondere 
Glas, ParaflSn, Hartgummi, welche doch eine Schutzwirkung 
nicht auszuüben vermögen. Wiederum Metallgitter von grobem 
Gtewebe zeigten einen Einfluss nicht, während sie doch zur 
Schutzwirkung hinreichen. 

2. Der Umstand, dass die beiden Funken Ä und B syn- 
chronen sehr schnellen Schwingungen entsprachen, war un- 
wesentlich. Denn wenn auf irgend eine andere Weise gleich- 
zeitig zwei Funken erregt wurden, Hess sich die Erscheinung 
ebenfalls hervorrufen. Sie zeigte sich, auch wenn ich statt des 
inducirten Funkens einen Nebenfunken (nach der Bezeichnungs- 
weise meiner vorigen Arbeit) verwandte. Sie zeigte sich auch 
dann, wenn ich als den Funken B eine Seitenentladung nach 
der Bezeichnung von Riess benutzte, wie sie erhalten wird, wenn 
man den einen Pol des Inductoriums mit einem isolirten Con- 
ductor verbindet und eine Funkenstrecke einschaltet Sie lässt 
sich aber auch in bequemster und deutlichster Weise hervorrufen, 
wenn man in denselben Stromkreis zwei Inductorien mit gemein- 
samem Interruptor einschaltet, deren eines den Funken Ä^ deren 
anderes den Funken B ergiebt Diese Versuchsanordnung wurde 
für die ferneren Versuche fast allein benutzt Da mir die Ver- 
suche mit einer Reihe verschiedener Inductorien gelangen, so 
dürften sich dieselben mit jedem beliebigen Paar von Apparaten 
ausführen lassen. Indessen scheint es doch zweckmässig, die- 
jenige Versuchsanordnung, welche die besten Resultate gab und 
zumeist benutzt wurde, genau zu beschreiben. Den Funken Ä 
gab ein grosses Inductorium (o, Fig. 18) von Ruhmkorff 
von 52 cm Länge und 20 cm Durchmesser, getrieben durch 
6 grosse Bunsen'sche Elemente {h) und versehen mit einem 
besonderen Quecksilberinterruptor (c). Es vermochte bei dem 
vorhandenen Strom zwischen Spitze und Platte Funken bis zu 
10 cm, zwischen 2 Kugeln Funken bis zu etwa 3 cm Länge 
zu geben. Benutzt wurde meist ein Funke von 1 cm Länge 
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Fig. 18. 



zwischen den Spitzen eines aUgemeinen Ausladers (d). Den 
Funken B gab ein kleineres, ursprünglich wohl für medicinische 
Zwecke bestimmtes Inductorium 
(e) von relativ grosser Strom- 
stärke, aber nur ^/a — 1cm maxi- 
maler Schlagweite. Da es hier 
in den Kreis des grossen In- 
ductoriums eingeschaltet war, so 
kam sein Gondensator nicht in 
Wirksamkeit, uöd es gab daher 
nur Funken von 1 — 2 mm Länge. 
Benutzt wurden Funken von etwa 
1 mm Länge zwischen den ver- 
nickelten Kugeln eines ßiess- 
schen Funkenmikrometers (/*) 
oder zwischen Messingkugeln von 
5 bis 10 mm Durchmesser. Werden nun bei so beschaffenen 
Apparaten die beiden Funkenstrecken parallel in nicht zu grossem 
Abstand aufgestellt, der Interruptor in Thätigkeit gesetzt und 
das Funkenmikrometer so weit auseinander gezogen, dass die 
Funken in ihm eben noch regelmässig übergehen, so erlöschen 
diese Funken sofort und vollständig, wenn man eine Platte (p) 
von Metall, Glas etc. zwischen die beiden Funkenstrecken in d 
und f einsenkt; sie treten sofort wieder auf, wenn die Platte 
entfernt wird. 

3. Die Deutlichkeit der Erscheinung nimmt zu, je mehr 
der Funke B dem Funken A genähert wird. Die Entfernung 
der beiden Funken, an welchen ich die Erscheinung zuerst be- 
merkte, betrug l^/a m, und es kann also in dieser Entfernung 
die Wirkung noch recht merklich sein. Andeutungsweise habe 
ich sie bis zu einer Entfernung von 3 m zwischen den Funken 
wahrnehmen können. Indessen äussert sich die Erscheinung in 
solchen Entfernungen nur noch eben durch eine grössere und 
geringere Regelmässigkeit des Funkenstromes J?; in Entfernungen 
unterhalb eines Meters kann ihre Stärke gemessen werden durch 
den Unterschied der maximalen Funkenlänge vor und nach 
Einschaltung der Platte. Um eine Vorstellung von der Grösse 
der Wirkung zu geben, theile ich die folgenden, naturgemäss 
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rohen Beobachtungen mit, welche sich bei der durch Fig. 8, 
dargestellten Versucfasanordnung ergeben: 

Entfernung Länge des Funkois B in mm 



der Funken 


vor 


nach 


ünterscbiad 


in cm 


Einschaltang dw Platte 




• 00 


0,8 


0,8 





50 


0,9 


0,8 


0,1 


40 


1,0 


0,8 


0,2 


30 


1,1 


0,8 


0,3 


20 


1,3 


0,8 


0,5 


10 


1,5 


0,8 


0,7 


5 


1,6 


0,8 


0,8 


2 


1,8 


0,8 


1,0 



Wie man sieht, steigt unter Umständen die Schlagweite 
durch Entfernung der Platte auf ihren doppelten Werth. 

4. Die in der Tabelle mitgetiieilten Beobachtungen können 
auch angezog^i werden zum Beweise der folgenden Aussage, 
welche man freilich von vornherein gemuthmasst haben wird: 
Die Erscheinung beruht nicht darauf, dass die Platte ihrerseits 
den Funken B beeinträchtigt, sondern darauf, dass die Platte 
eine die Sdilagweite befördernde Wirkung des Funkens A wieder 
aufhebt. Stellen wir das Funkenmikrometer bei grosser Ent- 
fernung der Funken Ä und B so ein, dass der Funke B eben 
nicht mehr übergeht, und nähern nun das Funkenmikrometer dem 
Funken A^ so tritt der Funkenstrom B wieder auf — dies ist die 
Wirkung; schieben wir nun die Platte ein, so erlischt der 
Funkenstrom wieder — dies ist die Aufhebung der Wirkung. 
Die Platte bildet demnach nur das Mittel, die Wirkung des 
Funkens A bequem und deutlich sichtbar zu machen. Ich 
nenne fortan den Funken A den activen, den Funken B den 
passiven Funken. 

5. Die Wirksamkeit des activen Funkens ist nicht an eine 
besondere Form desselben gebunden. Sowohl Funken zwischen 
Kugeln, als solche zwischen Spitzen zeigten sich wirksam. Kurze 
gerade Funken äusserten ihren Binfluss, ebenso auch lange ge- 
zackte. Zwischen lichtscbwachen bläulichen und heUleuchtenden 
weissglänzenden Funken war kein wesentlicher Unterschied. Schon 
Funken von 2 ynrr) Länge machten ihren Einfluss auf grössere 
Entfernung geltend. Es geht femer die Wirkung nicht von einem 
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bestimmten Theile des Funkens ans, sondern jeder llieil ist wirk- 
sam. Man kann diese Behauptung beweisen, indem man eine 
Glasröhre über die Funkenslrecke zieht Das Glas lässt die 
Wirkung nicht hindurch, und der Funke ist also bei dieser An- 
ordnung unwirksam. Sobald aber ein kurzes Stück des Funkens 
an dem einen oder döm anderen Pol oder in der Mitte entblösst 
wird, tritt die Wirksamkeit ein. Einen Einfluss des Metalls 
der Pole habe ich nicht bemerkt Es ist unwesentlich, dass 
in unserer Versudisanordnong der actire Funke parallel dem 
passiyen ist 

6. Die Empfänglichkeit der passiven Funken für die Wir- 
kung ist dagegen von ihrer Form ziemlich abhängig. Keine 
Empfänglichkeit vermochte idi wahrzunehmen bei langen ge- 
zackten Funken zwischen Spitzen; eine geringe bei kurzen 
Funken zwischen Spitzen. Am besten zeigte sich die Wirkung 
bei Funken zwischen Engeln, und hier wiederum ist sie am auf- 
fäUigsten bei kurzen Funken. Man benutzt ftb: die Yersuche 
mit Yortheil Funken von 1 mm Länge zwischen Ei:^ln von 
5 — 10 mm Durchmesser. Doch habe ich auch noch auf Funken 
von 2 cm Länge eine Einwirkung deutlieh wahrgenommen. 
Vielleicht ist sogar die absolute Verlängerung, welche solche 
Funken erfahren, ebenso gross wie diejenige kurzer Funken, aber 
ihre relative Verlängerung ist jedenfalls viel kleiner, und die 
Wirkung verschwindet daher in den Unterschieden, welche sich 
zwischen den einzelnen Entladungen des Inductoriums finden. 
Einen merklichen Einfluss des Stoffes der Pole habe ich nicht 
gefunden. Ich untersuchte die Funken zwischen Polen von Kupfer, 
Messing, Eisen, Aluminium, Zinn, Zink, Blei. Am besten 
schien dem Eisen ein geringer Vorzug vor den übrigen Metallen 
in Bezug auf die Empfindlichkeit des Funkens zuzukommen. Die 
Pole müssen rein und glatt sein, sind sie verunreinigt oder durch 
langen Gebrauch stark corrodirt, so versagt wohl die Wirkung. 

7. Die Beziehung zwischen den beiden Funken ist eine 
redproke. Es soll damit gesagt sein, dass nicht nur der grössere 
und kräftigere Funke die Schlagweite des kleineren vergrössert, 
sondern dass auch umgekehrt der kleinere Funke begünstigend 
auf die Schlagweite des grossen einwirkt Stellt man nämlich 
in unserer bisherigen Versuchsanordnung das Funkenmikrometer 
so ein, dass die Entladung in ihm mit Sicherheit übergebt, den 
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Aaslader aber auf solche Entfernung, dass die Entladungen des 
grossen Inductoriums eben versagen, so findet man, dass diese 
Entladungen nun durch Annäherung des Funkenmikrometers 
wieder hervorgerufen werden, dass aber Einschieben einer Platte 
diese Wirkung wieder aufhebt Selbstverständlich muss dabei 
der Funke des grossen Inductoriums ein empfänglicher sein, und 
die Einwirkung ist dabei nicht so auffällig wie vorher, nach 
Maassgabe der geringeren Empfindlichkeit langer Funken. Sind 
beide Inductorien an der Orenze ihrer Schlagweite, so treten 
Gomplicationen ein, welche mit dem vorliegenden Gegenstand 
wahrscheinlich nichts zu thun haben.^) Eine Auslösung langer 
Funken durch andere sehr viel kürzere hat man häufig Gelegen- 
heit zu beobachten, und ein TheU dieser Erscheinungen dürfte 
sich gewiss auf die hier untersuchte Wirkung zurückführen lassen. 
Stellt man die Entladungen eines Inductoriums zwischen Kugeln 
her und zieht die Kugeln bis zum Versagen des Funkens aus- 
einander, so tritt der Funkenstrom wieder auf, wenn man einer 
der Polkugeln einen isolirten Leiter nähert und mittelst desselben 
kleine Seitenfunken zieht. Ich habe mich auf das bestimmteste 
überzeugt, dass hierbei die Seitenentladung die Bolle eines activen 
Funkens im Sinne der gegenwärtigen Untersuchung übernimmt. 
Es genügt auch die Berührung einer der Polkugeln mit einem 
MchÜeiter oder die Annäherung einer Spitze bis auf einige Ent- 
fernung, um die gleiche Wirkung hervorzurufen. Es erscheint 
wenigstens möglich, dass die kaum sichtbare Seitenentladung 
über die Oberfläche des Nichtleiters und von der Spitze aus die 
EoUe eines activen Funkens spielt. 

8. Die Wirkung des activen Funkens breitet sich nach 
allen Seiten geradlinig und unter Strahlenbildung aus, genau 
nach den Gesetzen der Lichtbewegung. Man mache die Längs- 
axe der beiden in Betracht kommenden Funken senkrecht gegen 
die Horizontale und schiebe nun eine Platte mit senkrechter 
Begrenzung langsam von der Seite her zwischen die Funken 
ein. Man findet, dass die Wirkung des activen Funkens nicht 
allmählich, sondern plötzlich bei einer bestimmten Stellung der 
Platte aufgehoben wird. Visirt man nun vom Orte des passiven 
Funkens an der Kante der Platte entlang, so findet man, dass 



^) [Siehe Anmerkong 8 am Schluss des Buches.] 
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der active Funke eben von der Platte bedeckt ist Stellt man 
die Platte nut senkrechter Kante zwischen die beiden Funken 
und zieht sie langsam seitwärts heraus, so tritt bei einer ganz 
bestimmten Stellung die Wirkung ein, und man findet alsdann, 
dass nun der active Funke vom Ort des passiven Funkens aus 
eben neben der senkrechten Kante sichtbar geworden ist Stellt 
man zwischen die Funken eine Platte mit schmalem senkrechten 
Spalte und bewegt sie hin und her, so findet man, dass nur bei 
einer ganz bestimmten SteUung die Wirkung hindurchgeht, näm- 
lich dann, wenn der active Funke durch den Spalt hindurch vom 
Ort des passiven Funkens aus sichtbar ist. Schiebt man mehrere 
Platten mit derartigen Spalten hintereinander ein, so findet man, 
dass bei bestimmter Stellung die Wirkung durch alle hinter 
einander hindurchgeht. Sucht man durch Probiren diese Stellungen 
auf, so findet man schliesslich, am einfachsten natürlich durch 
Yisiren, dass alle Spalten in der durch die beiden Funken gelegten 
Verticalebene liegen. Stellt man in einiger Entfernung vom 
activen Funken eine Platte auf mit beliebig gestalteter Oeflöiung, 
und bestimmt hinter der Platte durch Hin- und Herbewegen 
des passiven Funkens die Grenze des Baumes, in welchem sich 
die Wirkung geltend macht, so erhält man als Grenze eine 
Kegelfläche, welche durch den Ort des activen Funkens als Spitze 
und die Grenze der Oeffnung gegeben ist Stellt man vor den 
activen Funken in einiger Entfernung eine kleinere Platte auf, 
so findet man durch Hin- und Herbewegen des passiven Funkens, 
dass die Platte die Wirkung des activen Funkens genau in dem- 
jenigen Baume aufhebt, welchen sie vor dem Lichte des Funkens 
schützt. Es erscheint fast selbstverständlich, dass die Wirkung 
nicht allein im Schlagschatten fremder Körper aufgehoben ist, 
sondern auch im Eigenschatten der Polkugeln des passiven 
Funkens. In der That, drehen wir den letzteren so, das seine 
Längsrichtung mit derjenigen des activen Funkens zwar in der 
gleichen Ebene bleibt, aber aus der parallelen Stellung in die 
senkrechte übergeht, so fallt die Wirkung fort. 

9. Die meisten festen Körper halten die Wirkung des activen 
Funkens auf, jedoch nicht alle; einzelne feste Körper sind durch- 
lässig für dieselbe. Als undurchlässig erwiesen sich alle Metalle, 
welche ich prüfte, auch in dünnen Blechen; ferner Paraffin, 
Siegellack, Harze, Hartgummi, Kautschuk; alle Arten gefärbten 
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und imgefärbten, gescUiffenen und ungeschliffenen, dicken und 
dünnen Glases, Porzellan, Steingut; Holz, Pappe, Papier; Elfen- 
bein, Hom, ÖiieriBche Haut, Federn; endlich Achat und in 
bemerkenswerther Weise Glimmer, sogar in äussert dünnen 
Biättchen. Eine Abweichung von diesem Yerhalten aber fand 
Ach bei weiterer Untersuchung der Erystaiie. Einzelne derselben 
zeigten sich zwar ebenfalls undurchlässig, wie Eupf erritriol, Topas^ 
Amethyst; andere aber Hessen die Wirkung, wenn auch abge- 
schwächt, hindurch, wie krystallisirter Zucker, Alaun, Doppelspath, 
Steinsalz; einzelne endlich zeigten sich fast völlig durchlässig, 
so Gyps (Marienglas) und vor alten der Bergkrystall, welcher 
noch in Schichten von mehreren Centimetem Dicke die Wirkung 
kaum schädigte. Die Versuche werden zweckmässig in folgender 
Weise angeordnet Man stellt den passiven Funken in wenigen 
Centimetem Entfernung vom activen Funken auf und bringt 
den erster^i auf seine maximale Länge. Man schiebt nun den 
zu untersuchenden Korper ein. Wird dadurch der Funkenstrom 
nicht unterbrochen, so ist der Körper sehr durchlässig. Wird 
der Punkenstrom aber unterbrochen, so yerringert man seine 
Schlagweite, bis er eben wieder zu Stande kommt Man schaltet 
nun noch ausser dem zu untersuchenden Körper eine undurch- 
lässige Platte ein. Unterbricht oder schwächt dieselbe den 
Funkenstrom nochmals, so war der Körper wenigstens theilweise 
durchlässig; hat die Platte keinen Einfluss mehr, so war er 
vollkommen undurchlässig. Mit der Dicke der eingeschalteten 
Körper nimmt ihre Einwirkung zu, und kann dieselbe füglich 
als eine Absorption der Wirkung des activen Funkens be- 
zeichnet werden; doch zeigten auch die theilweise absorbirenden 
Körper ihren Einfluss meist schon in sehr dünnen Schichten. 

10. Auch die Flüssigkeiten erweisen sich zum Theil durch- 
lässig, zum Theil undurchlässig für die Wirkung. Für die Ver- 
suche wurde der active Funke etwa 10 cm senkrecht oberhalb 
des passiven angebracht und zwischen beiden ein flaches Gefäss 
aufgestellt, dessen ebener Boden aus einer kreisrundwi, 4 nmi 
dicken Platte von Bergkrystall bestand. In dies Gefass wurde 
eine mehr oder weniger tiefe Schicht der Flüssigkeit eingegossen 
und ihr Einfluss alsdann beurtheilt, wie oben derjenige der 
Jesten Körper. Als auffällig durchlässig erwies sich das Wasser, 
welches selbst bei einer Tiefe von 5 cm die Wirkung kaum beein- 
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trächtigte. Durchlässig in dünnereii Schichten waren audi 
concentrirte reine Schwefelsäure, Alkohol, Aether. Thdlweise 
durchlässig zeigten sich reine Salzsäure, roine Salpetersäure, 
Salmiakgeist Fast röUig oder völlig undurchlässig waren ge- 
schmolzenes Paraffin, Benzol, Petroleum, Schwefelkohlenstofi^ 
Lösung von Schwefelammonium, femer stark gefärbte Flüssig- 
keiten, wie Fuchsinlösung, Lösung Yon übermangansaurem Eali etc. 
Ein Interesse gewährten auch die Yersucbe mit Salzlösungen. 
In das Gefäss Yon Bergkrjstall wurde eine Wasserschicht von 
1 cm Tiefe gebracht^ dieser tropfenweise die concentrirte Salz- 
lösung zugesetzt, umgerührt und die Wirkung beobaebtei Yon 
manchen Salzen genügte der Zusatz weniger, ja eines Tropfens, 
um den passiven Funken zum Yerlöschen zu bringen. So bdm 
Quecksilbemitrat, dem unterschwefligsauren Natron, dem Brom- 
kalium, dem Jodkalium. Bei Zusatz von Kupfer- und Eisensalzen 
trat die Auslöschung des passiven Funkens ein, ehe noch die 
Färbung des Wassers deutlich wahrnehmbar vrarde. In etwas 
grösserer Menge zugefügt, übten eine Wirkung aus die Lösungen 
von Salmiak, Zinkvitriol, Kochsalz.^) Dagegen waren selbst in 
concentrirter Lösung noch gut durchlässig schwefelsaures Eali, 
schwefelsaures Natron, schwefelsaure Magnesia. 

11. Dass einzelne Oase für die Wirkung selbst auf grössere 
Strecken hin durchgängig sind, ist 8ch<»i aus den in Luft aus- 
geführten Yersucfaen ersichtUcL Einzelne Oase sind nun aber 
auch für die Wirkung in hohem Orade undurchlässig. Für die 
Yersuche wurde zwischen den activen und den passiven Funken 
ein 20 cm langes Glasrohr von 2^/, cm Durchmesser einge- 
schaltet, welches beiderseitig durdi dünne Quarsplatten ver- 
schlossen war, und durch welches mit Hilfe zweier seitlicher 
Zuleitungen beliebige Oase durchgeleitet werden kcmnten. Ein 
Diaphragma liess der Wirkung nur den Weg durch das Olasrohr 
offen. Wasserstoff ergab keinen merklichen unterschied gegen 
Loft Auch die Füllung des Rohres mit Kohlensäure hielt den 
Durchgang der Wirkung kaum nachweisbar aui Wurde aber 
Leuchtgas eingeleitet^ so setzte der Funkenstrom des passiven 



^ Nach meinen Yersachen absorbiit eine concentrirte Kochsalzlösung 
stärker als krystallisirtes Steinsalz. Dies Besoltat erscheint zu auffällig, um 
nicht einer Bestätigung zu bedürfen. 
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Funkens sofort aus. Wurde das Leuchtgas durch Luft vertrieben, 
so setzte der Funke wieder ein, und dieser Versuch liess sich 
mit vollkommener Regelmässigkeit wiederholen. Schon die Ein- 
leitung von Luft, welche mit etwas Leuchtgas vermischt war, 
erwies sich als schädigend für die Wirkung. Es genügt daher 
auch ein viel kürzerer Weg durch das Leuchtgas, um die Wirkung 
aufzuheben. Lässt man zwischen den beiden Funken einen 
Strahl von Leuchtgas von 1 cm Durchmesser frei in die Luft 
austreten, so ist auf der dem activen Funken abgekehrten Seite 
des Strahles sehr deutlich sein Schatten, d. h. eine mehr oder 
weniger vollständige Aufhebung der Wirkung des activen Funkens 
wahrzunehmen. Die braunen Dämpfe der Untersalpetersäure 
zeigen eine ähnlich kräftige Absorption wie das Leuchtgas. Auch 
bei ihnen bedarf es nicht des Rohres mit den Quarzplatten zum 
Nachweis derselben. Hingegen absorbiren Chlor, Bromdampf 
und Joddampf zwar auch, aber durchaus nicht im Yerhältniss 
ihrer Undurchsichtigkeit. Wurde so viel Bromdampf in das 
Rohr geleitet, dass dasselbe schon merklich gefärbt erschien, so 
war noch keine absorbirende Thätigkeit erkennbar, wurde der 
Bromdampf so dicht, dass der active Funke nur noch eben mit 
dunkelrottier Farbe durch das Rohr sichtbar war, so ging immer 
noch ein Rest der Wirkung hindurch. 

12. Bei Verdünnung der Luft um den passiven Funken 
wächst, wenigstens bis zu einem gewissen Grade der Verdünnung, 
die Stärke der Wirkung. Letztere ist dabei gemessen gedacht 
durch den Unterschied der Länge des geschützten und des .un- 
geschützten Funkens. In den Versuchen wurde der passive 
Funke erzeilgt unter einer Luftpumpenglocke zwischen zwei 
Polenden, welche verstellbar die Wandung der Glocke durch- 
setzten. Der active Funke wirkte von aussen durch ein in die 
Glocke eingesetztes Fenster aus Bergkrystall. Es wurde nun bei 
derselben Stromstärke, aber verschiedenem Luftdruck die maxi- 
male Funkenlänge beobachtet, einmal, wenn das Fenster offen, 
das andere mal, wenn es bedeckt war. Die folgende Tabelle 
darf als Typus des Verlaufe angesehen werden. 

Luftdruck in l^^^S® des passiven Funken bei 

^-_: TT_ verschlossenem offenem Unterschied 



m xig 


Fenster in nun 




760 


0,8 1,5 


0,7 


500 


0,9 2,3 


M 
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Luftdruck in ^°ß® ^^ passiven Funken bei 

jjj^ 2ff verschlossenem offenem unterschied 

® Fenster in mm 

300 1,0 3,7 2,7 

100 2,0 6,2 4,2 

80 sehr gross sehr gross unbestimmt 

Wie man sieht, wuchs bei abnehmendem Druck die Länge 

des unbeeinflussten Funkens nur sehr langsam, die des beein- 

flussten schneller, der unterschied beider nahm zu. Bei einem 

gewissen Druck aber breitete sich das blaue Glimmlicht über 

eine grössere Fläche der Kathode aus, die Schlagweite wurde 

sehr gross, die Entladung nahm einen anderen Charakter an, 

und eine Beeinflussung durch den activen Funken war nicht 

mehr wahrzunehmen. 

13. Die Erscheinung zeigt sich auch dann, wenn die Funken 
anstatt in Luft in einem anderen Gase entstehen; auch dann, 
wenn die beiden Funken in zwei verschiedenen Gasen sich bilden. 
In den Versuchen wurden die beiden Funken in zwei getrennten 
kleinen tubulirten Glasgefässen erzeugt, welche durch Bergkrystall- 
platten verschlossen waren und mit verschiedenen Gasen gefüllt 
werden konnten. Die Versuche wurden hauptsächlich angestellt, 
weil gewisse Beobachtungen die Vermuthung nahe legten, dass 
der Funke in einem bestimmten Gase wesentlich nur auf einen 
anderen Funken in dem gleichen Gase wirke, und es wurden 
deshalb die vier Gase Wasserstoff, Luft, Kohlensäure, Leuchtgas 
in den sechzehn möglichen Gombinationen geprüft. Das Haupte 
resultat war, dass jene Vermuthung als eine irrthümliche erkannt 
wurde. Es darf vielmehr behauptet werden: Als active Funken 
benutzt, zeigen die Funken in verschiedenen Gasen keinen grossen 
Unterschied in ihrer Wirksamkeit, als passive Funken benutzt, 
zeigen sie hingegen einen beträchtlichen Unterschied in der 
Empfänglichkeit Die Funken in Wasserstoff erfuhren unter 
übrigens gleichen Umständen eine merklich grössere Verlängerung 
als die in der Luft, diese wieder eine etwa doppelt so grosse als 
die in Kohlensäure und Leuchtgas. Der Wirkung der Absorption 
wurde allerdings in diesen Versuchen keine Bechnung getragen, 
da sie bei Anstellung der Versuche noch unbekannt war; nur 
beim Leuchtgas dürfte dieselbe merklichen Einfluss gehabt haben. 

14. Nicht alle Theile des passiven Funkens sind gleich- 
massig an der Wirkung betheiligt; die Wirkung betrifft die Nähe 
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der Pole, hauptsächlich die Nähe des negativen Pols.^) Man 
zeigt dies, indem man dem passiven Funken eine Länge von 
1 — 2 cm giebt, sodass man die verschiedenen Theile getrennt 
beschatten kann. Eine Beschattung der Anode hat einen 
geringeren Einfluss, eine Beschattung der Kathode hebt den 
grössten Theil der Wirkung aut Durch die Undeutlichkeit der 
Erscheinung an langen Funken ist die Gonstatirung der That- 
sache etwas erschwert Bei kurzen Funken, bei welchen eine 
gesonderte Beschattung der einzelnen Theile nicht möglich ist, 
lässt sich die Bdiauptung in folgender Weise Ulustriren. Man 
stellt den passiven Funken parallel dem activen auf und dreht 
ihn nun nach rechts und nach links aus der parallelen in die 
senkrechte Lage, bis die Wirkung erlischt Man findet, dass 
man in dem einen Sinne einen grösseren Spielraum hat, als in 
dem anderen, und zwar ist diejenige Drehung im Yortheil, bei 
welcher dem activen Funken die Kathode zugewandt, diejenige 
im Nachtheil, bei welcher die Kathode abgewandt wird. Ob die 
Einwirkung ausschliesslich oder nur zum grössten Theil an der 
Kathode stattfindet, habe ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden 
vermocht 

15. Die Wirkung des activen Funkens wird von den meisten 
Oberflächen reflectirt Von polirten Oberflächen erfolgt die 
Beflexion nach den Gesetzen der regelmässigen Lichtreflexion. 
Für die gröberen Versuche wurde der active Funke vor der einen 
Oeffnung eines 50 cm langen, 1 cm weiten, beiderseits offenen 
Glasrohres angebracht, welches eine grössere Pappscheibe durch- 
setzte, sodass nur durch das Bohr hindurch die Wirkung die 
Scheibe passiren konnte. Wurde nun hinter der zweiten Oeffnung 
des Rohres der passive Funke hin und her bewegt, so zeigte 
sich ein Einfluss auf ihn lediglich in der Verlängerung des Hohl- 
raumes des Rohres; hier aber zeigte sich ein weit kräftigerer 
Einfluss, als wenn das Rohr entfernt und nur das Diaphra^na 
beibehalten wurde. Die letztere Erscheinung war der Anlass zur 
Benutzung des Rohres, sie deutet selbst bereits auf eine Reflexion 
an den Wänden desselben. Das Funkenmikrometer wurde nun 
seitlich von dem aus dem Rohre austretenden Strahle so aufge- 
stellt,, dass die Längsrichtung des Funkens parallel mit der 



^> [Siefee Anmerkung 9 am Schlafls des Baches.} 
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Biohtang des Strahles war. Brachte man nun den Fankenstrom 
im Mikrometer eben zum Yersagen, so trat er wieder auf, wenn 
eine ebene Oberfläche unter 45 <^ gegen den Strahl geneigt, so 
in denselben hineingehalten wurde, dass sie nach dem gewöhn- 
lichen Befiexionsgesetz den Strahl auf den passiven Funken 
werfen musste. Die Reflexion zeigte sich mehr oder weniger 
an Glas, Krystallen, den Metallen, auch wenn diese Körper nicht 
besonders blank waren, ebenso auch an Körpern wie Porzellan, 
poHrtes Holz, weisses Papier. Von einer stark berussten Glas- 
platte erhielt ich keine Reflexion. 

Bei den feineren Versuchen wurde der active Funke so 
eingerichtet, dass er eine senkrechte gerade Linie bildete, in ge- 
ringer Entfernung von ihm wurde eine grössere Platte mit 
senkrechtem Spalt aufgestellt, hinter welcher polirte ebene Spiegel 
von verschiedenen Metallen, von Glas und Bergkrystall ange- 
bracht wurden. Durch Bewegen des passiven Funkens wurden 
alsdann die Grenzen desjenigen Raumes ermittelt, in welchem 
sich hinter dem Spalt die Wirkung geltend machte. Diese Grenzen 
waren völlig scharfe, sie fielen stets zusammen mit den Grenzen 
desjenigen Raumes, in welchem das Spiegelbild des Funkens 
sichtbar war. Bei nicht polirten Körpern Hessen sich diese Ver- 
suche wegen der Schwäche der Wirkung nicht ausführen, es 
ist zu vermuthen, dass bei solchen Körpern die Reflexion eine 
diffuse ist 

16. Beim Uebergang aus Luft in ein festes durchlässiges 
Medium zeigt die Wirkung des activen Funkens eine der Brechung 
des Lichtes analoge Erscheinung, doch wird die Wirkung stärker 
gebrochen, als das sichtbare licht. Für die gröberen Versuche 
diente wieder das bei den Reflexionsversuchen benutzte Glasrohr. 
Wurde der passive Funke in etwa 30 cm Entfernung von der 
dem activen Funken abgewandten Oeffnung des Rohres in dem 
austretenden Strahle aufgestellt und nun unmittelbar an der 
Oeffnung von der Seite her ein Quarzprisma mit der brechenden 
Kante voran in den Strahl eingeschoben, so erlosch, trotz der 
Durchlässigkeit des Quarzes, der Einfluss auf den passiven Funken, 
sobald das Prisma die Oeffiiung des Rohres bedeckte. Bewegte 
man alsdann aber den Funken im Kreise um das Prisma herum 
nach der Seite hin, nach welcher das Prisma den Lichtstrahl 
ablenkte, so kam man bald zu Orten, an welchen sich der Ein- 
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fluss wieder zeigte. Stellte man den passiven Funken nun dort 
auf, wo der Eroflass am kräftigsten sich zeigte, und visirte von 
dort aus durch das Prisma nach dem Bohr, so vermochte man 
nicht das Innere des Bohres und den aktiven Funken am Ende 
desselben zu erblicken ; um durch das Bohr hindurch den activen 
Funken zu sehen, musste man das Auge um eine ganz merk^ 
liehe Strecke gegen die ursprüngliche Lage der Funken zurück- 
bewegen. Ebenso zeigte sich die Erscheinung bei Verwendung 
eines Steinsalzprismaa In den feineren Yersuchen wurde wiederum 
der active Funke senkrecht gestellt und in einiger Entfernung 
von ihm ein senkrechter Spalt angebracht, hinter welchem das 
Prisma sich befand. Wurde der active Funke durch Einschalten 
einer Leydener Flasche leuchtend gemacht, so liess sich leicht 
der vom Lichte erfüllte Baum hinter dem Prisma bestimmen. 
Mit Hülfe des passiven Funkens konnte der von der hier be- 
sprochenen Wirkung erfüllte Baum begrenzt werden. Fig. 19 
giebt das so unmittelbar durch die Versuche erhaltene Besultat 
im Grundriss in ^2 ^^^ natürlichen Grösse. Der Baum ab cd 

ist der vom Lichte, der 
Baum a' V d ä der von 
unserer Wirkung er- 
füllte. Da die Grenzen 
des letzteren Baumes 

hier keine scharfen 
waren , so sind die 
Strahlen a' V und c' df 
in folgender Weise eis 
mittelt. Der passive 
Funke wurde an einem 
entfernteren Punkte, 
etwa c', an der Grenze 
des beeinflussten Ge- 
bietes aufgestellt Es 
wurde alsdann von der 
Seite her ein Schirm 
m n (Fig. 19) mit senk- 
rechter Kante so weit vorgeschoben, bis er den Einfluss eben 
aufhob. Der Ort m seiner Kante gab alsdann einen Punkt des 
Strahles da. Bei anderen Versuchen wurde unter Benutzung 




Rg. 19. 
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eines Prismas von kleinem brechenden Winkel die Entfernung 
des Funkens vom Spalt so gross und die Breite des Spaltes so 
klein genommen, als es die Wahmehmbarkeit der Wirkung 
irgend gestattete. Das sichtbare licht war alsdann in ein schmales 
Spectrum ausgebreitet, und die Wirkung des activen Funkens 
zeigte sich in einem nicht sehr ausgedehnten Baume, welcher 
merklich stärker als das sichtbare Yiolett abgelenkt war. Fig. 20 
zeigt die Yerhältnisse, wie sie unmittelbar auf der Grundlage 




Fig. 2Ö. 

des Prismas aufgezeichnet wurden, r ist die Richtung der rothen, 
V die Richtung der violetten Strahlen, w ist diejenige Richtung, 
in welcher sich der Einfluss der Wirkung des actiyen Funkens 
am stärksten geltend machte. 

Ob eine Doppelbrechung der Wirkung stattfindet, habe ich 
nicht constatiren können. Meine Quarzprismen gestatteten keine 
hioreichende Trennung der Strahlen, meine Kalkspathstücke er- 
wiesen sich als zu undurchlässig.^) 

17. Nach Kenntniss des bisher Mitgetheüten wird man darin 
einig sein, dass bis zum Beweise des Oegentheils das licht des 
activen Funkens als die nächste Ursache der von ihm ausgehen- 
den Wirkung betrachtet werden müsse. Jeder anderen Muth- 
massung, welche auf Bekanntes zurückgeht, wird durch den einen 
oder den anderen Versuch widersprochen. Ist aber die beob- 
achtete Erscheinung überhaupt eine Wirkung des lichtes, so 
ist sie doch nach Ergebniss der Brechungserscheinungen lediglich 
eine solche des ultravioletten lichtes. Dass sie nicht eine solche 
der sichtbaren Lichtarten ist, wird schon durch den Umstand 
bewiesen, dass Olas und Glimmer für jene undurchlässig, für 
diese durchlässig sind. Dass hingegen die Wirkung eine solche 
des ultravioletten lichtes sei, wird durch die Absorptionserschei- 



^) [8iehe Anmerkung 10 am Schluss des Buches]. 
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nongen an sich wahrscheinlicb gemacht Wasser, ßergkrystall, 
die Sulfate der Leichtmetalle sind herTorragend durchlässig für 
ultraviolettes Ucht und für die hier untersuchte Wirkung; Benzol 
und verwandte Körper sind in aufiSlliger Weise undurchlässig 
für beide. Uebrigens scheinen die in unseren Versuchen wirk- 
samen Strahlen an der äussersten Grenze des bisher unter- 
suchten Spectmms zu liegen. Wenigstens ging das auf empfind- 
lichen, käuflichen Trockenplatten aufgenommene Spectmm des 
Funkens kaum bis zu der Stelle, an welcher die stärkste Ein- 
wirkung auf den passiven Fimken stattfand. Auch zeigte sich 
in der Photographie kaum ein unterschied, ob nun das Licht 
durch Leuchtgas hindurchgegangen war oder nicht, während 
der Unterschied in der Wirkung auf den Funken ein sehr 
grosser war. Fig. 21 zeigt die Ausdehnung einiger aufgenom- 
menen Speetren. Unter a ist in r der Ort des 
sichtbaren Roth, unter v derjenige des sichte 
baren Tiolett, imter w derjenige der stärksten 
Wirkung auf den passiven Funken angegeben. 
Die übrigen Reihen geben die Breite und Lage 
der photographischen Eindrücke, b nach dem 
Durchgang lediglich durch Luft und Quarz, c 
nach dem Durchgang durch Leuchtg^, d nach 
dem Durchgang durch eine dünne Glimmerplatte, s nach dem 
Durchgang durch Glas. 

18. Unsere Annahme, dass die vorliegende Wirkung dem 
Lichte zuzuschreiben sei, erhält eiae Bestätigung durch die Er- 
fahrung, dass die gleiche Wirkung auch durch eine Reihe der 
gewöhnlichen Lichtquellen hervorgerufen werden kann. Freilich 
giebt die Lichtstärke im gewöhnlichen Sinne des Wortes durch- 
aus keinen Maassstab für die Wirksamkeit, und es bleibt ftlr 
unsere Versuche der schwach sichtbare Funke des Inductoriums 
eine der wirksamsten Lichtquellen. Lässt man den Fnnkenstrom 
eines beliebigen Inductoriums zwischen Kugeln übergeben, zieht 
die Kugeln so weit auseinander, dass der Funke eben versagt, 
und nähert nun die Flamme einer Kerze bis auf etwa 8 cm, so 
setzt der Funkenstrom wieder ein. Man wird zunächst der heisseo 
Luft der Flamme die Wirkung zuschreiben; bemerkt man aber, 
dass ein kleines und dünnes eingeschobenes Glimmerblättchen 
die Wirkung aufhebt, eine viel grössere Quarzplatte aber dieselbe 
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nicht aufhebt, so wird man die hier untersuchte Wirkung wieder- 
erkennen. Wie die Kerze wirken alle verwandten Flammen von 
Gas, Holz, Benzin u. s. w. Auch die nichtleuchtende Flamme 
des Alkohols und des Bunsen 'sehen Brenners erweisen sich 
wirksam, und bei der Eerzenflamme scheint die Wirkung mehr 
von dem unteren, nichtleuchtenden Theil, als von dem oberen^ 
leuchtenden auszugehen. Yen einer kleinen WasserstofEQamme 
war kaum eine Wirkung zu erhalten. Femer erwiesen sich un- 
wirksam das Licht des in der Flamme oder galvanisch weiss^ 
glühenden Platins, eine kräftige, in nächster Nahe des Funkens 
angezündete Phosphorflanune, brennendes Natrium und Kalium. 
Brennender Schwefel zeigte ebenfalls keinen Einfluss, doch wohl 
nur wegen der geringen Intensität seiner Flamme, denn die 
Flamme des Schwefelkohlenstoffs zeigte einige Wirkung. Eine 
weit kräftigere Wirkung als alle bisher genannten Lichtquellen 
zeigte das Magnesiumlicht, sein Einfluss machte sich in dem 
Abstand eines Meters geltend. Etwas schwächer und bis auf 
eine Entfernung eines halben Meters wirkend war das Drum- 
mond'sche Kalklicht, erzeugt mit Hülfe eines Leuchtgas-Sauer- 
stoff-Gebläses, doch dürfte die Wirkung wesentlich der Gebläse- 
flamme zukommen; ob nämlich der Kalkcylinder in die Flamme 
gebracht wurde oder nicht, machte keinen grossen Unterschied. 
Yom Sonnenlicht erhielt ich niemals eine unzweideutige Wirkung, 
zu welcher Zeit des Tages und des Jahres ich bisher auch zu 
prüfen Gelegenheit hatte. Concentrirte ich das Sonnenlicht mit 
Hülfe einer Quarzlinse auf den Funken, so war eine geringe 
Wirkung vorhanden, doch war eine solche auch mit Hülfe einer 
Glaslinse zu erhalten und dürfte deshalb der Erwärmung zuge- 
schrieben werden. Von allen Lichtquellen aber ist weitaus die 
wirksamste der elektrische Lichtbogen, er ist zugleich die einzige, 
welche mit dem Funken wetteifern kann. Zieht man die mit 
Kugeln versehenen Pole eines Inductoriums so weit auseinander, 
dass der Funke eben nicht mehr übergeht, und entzündet in 1, 
2, 3, ja 4 m Abstand den Lichtbogen, so entsteht gleichzeitig 
mit ihm wieder der Funkenstrom und versagt auch wieder, wenn 
der Lichtbogen erlischt Durch eine enge, vor dem Lichtbogen 
angestellte Oeffnung kann man das violette Licht des schwach- 
leuchtenden eigentlichen Bogens von dem der weissglühenden 
Kohlen trennen; man findet, dass der Einfluss im wesentlichen 
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schon von dem ersteien ausgeht Mit dem Lichte des elektrischen 
Bogens habe ich einen grossen Theil der früher beschriebenen 
Yersuche wiederholt, so die Yersuche über die geradlinige Aus« 
breitung, die Beflexion, die Brechung der Wirkung, sowie die 
Absorption derselben durch Glas, Glimmer, Leuchtgas und andere 
Körper. 

Nach den Besultaten unserer Yersuche hat das ultraviolette 
Licht die Fähigkeit, die Schlagweite der Entladungen eines Li- 
ductoiiums und verwandter Entladungen zu vergrössem. Die 
Yerhältnisse, unter welchen es bei derartigen Entladungen seine 
Wirkung äussert, sind freilich recht compUcirte, und es ist also 
wünschenswerth, die Wirkung auch unter einfacheren Bedingungen, 
insbesondere unter Yermeidung des Liductoriums zu studiren. 
Bei dem Yersuche, nach dieser Hinsicht Yortheile zu erlangen, 
bin ich auf Schwierigkeiten gestossen.^) Ich beschränke mich 
deshalb gegenwärtig darauf, die festgestellten Thatsachen mit- 
zutheilen, ohne eine Theorie über die Art, wie die beobachteten 
Erscheinungen zu Stande kommen, zu versuchen. 



^) [Siehe Anmerkong 11 am Schloss des Baches]. 



5. lieber die Einwlrknng einer geradlinigen 
elektrischen Schwingung auf eine benachbarte 

Strombahn» 

(Wiedemanns Ann. M, p. 156. 1888.) 



In einem früheren Aufsätze^) habe ich gezeigt, in welcher 
Weise man in einem geradlinigen, angeschlossenen Leiter die 
diesem Leiter eigenthümliche elektrische Grundschwingung erregen 
kann. Ich habe auch gezeigt, dass eine solche Schwingung in 
einem benachbarten, fast geschlossenen Stromkreise eine sehr 
kräftige Inductionswirkung ausübt, sobald der letztere Kreis Ton 
gleicher Schwingungsdauer mit der erregenden Schwingung ist 
Da ich diese Wirkungen zu weiteren Untersuchungen zu benutzen 
gedachte, so verfolgte ich die Erscheinung durch die verschiedenen 
Lagen, welche der secundäre Kreis gegen den erregenden Strom 
einnehmen kann. Die über eine geschlossene Strombahn be- 
rechnete Integralwirkung der Induction eines Stromelementes 
ist durch die bestehende Elektrodynamik eindeutig bestimmt. 
Da nun unsere secundäre Strombahn bis auf eine ausserordent- 
lich kurze Funkenstrecke geschlossen ist, so vermuthete ich, dass 
diese Integralwirkung genügen würde, die neuen Erscheinungen 
zu erklären, doch fand ich, dass ich mich getäuscht hatte. Um 
zu einem Yerständniss der nicht ganz einfachen Ergebnisse des 
Versuches zu gelangen, ist es nöthig, auch den secundären Kreis 
in jeder Hinsicht als ungeschlossenen Strom aufzufassen. Es 
genügt demgemäss nicht, auf die Integralkraft der Induction 
Bücksicht zu nehmen, sondern man muss die Yertheilung der 
Kraft auf die einzelnen Theile des Kreises beachten, und darf 



1) Siehe No. 2, Seite 32. 
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auch die elektrostatische Eraft, welche von den sich ladenden 
Enden der Schwingung ausgeht, nicht ausser Bechnung lassen. 
Ursache hiervon ist die Geschwindigkeit, mit welcher in diesen 
Versuchen die Kräfte ihr Zeichen ändern. Eine sich langsam 
ändernde elektrostatische Kraft vermöchte auch bei grösster 
Intensität in unserem secundären Leiter keinen Funken hervor- 
zurufen, weil die freie Elektricität des Leiters sich so vertheilen 
könnte und vertheilen würde, dass sie die äussere Kraft aufhöbe; 
in unseren Yersuchen aber ändert sich die Richtung der Kraft 
so schnell, dass die Elektricität keine Zeit hat, jene Yertheilung 
anzunehmen. 

Es ist für die Darstellung bequem, die Theorie vorauszu- 
senden und an der Hand derselben die Erscheinungen zu be- 
sprechen, und ich werde deshalb diesen Weg einschlagen. Doch 
ist der logische Zusammenhang der entgegengesetzte, denn die 
mitgetheilten Thatsachen stehen fest unabhängig von der Theorie, 
und die entwickelte Theorie soll mehr in den Thatsachen, als in 
den gegebenen Erläuterungen ihre Stütze finden. 

Der Apparat. 

Bevor wir zur Entwicklung der Theorie schreiten, seien 
einige Worte den Apparaten gewidmet, mit welchen die Ver- 
suche ausgeführt wuiden, und auf welche sich daher zunächst 
die Theorie bezieht. Der primäre Leiter bestand aus einem 
geraden Kupferdraht von 5 mm Durchmesser, an dessen Enden 
zwei aus Zinkblech gefertigte Kugeln von 30 cm Durchmesser 
befestigt waren. Der Abstand der Mittelpunkte der letzteren 
betrug 1 m. In der Mitte war der Draht durch die ^/^ cm 
lange Funkenstrecke unterbrochen, in welcher durch die möglichst 
kräftigen Enüadungen eines grossen Inductoriums die Schwin- 
gungen erregt wurden. Die Richtung des Drahtes war horizontal, 
auch wurden die Versuche nur in der Nähe der durch den Draht 
gelegten Horizontalebene angestellt. Es ist dies keine Beschrän- 
kung der Allgemeinheit, da die Erscheinungen in jeder durch 
den Draht gelegten Meridianebene die gleichen sein müssen. 
Die secundäre Strombahn, aus einem 2 mm starken Drahte ge- 
bildet, hatte die Gestalt eines Kreises von 35 cm Radius, welcher 
bis auf die kurze, durch eine Mikrometerschraube regulirbare 
Fankenstrecke geschlossen war. Die Kreisform war im Gegen- 
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satz zu den früheren Versuchen aus folgendem Grunde gewählt 
Schon die ersten Versuche hatten gezeigt, dass die Eunkenlänge 
in verschiedenen Funkten des secundären Leiters verschieden 
gross ausfiel, wenn auch der Leiter als Ganzes nicht aus seiner 
Lage gerührt wurde. Bei Wahl der Kreisform war nun das An- 
bringen der Eunkenstrecke in den verschiedenen Funkten in ein- 
fachster Weise möglich. Es war nämlich, um diese Aenderung 
auf das bequemste vornehmen zu können, der Kreis drehbar auf 
einer Axe befestigt, welche durch seinen Mittelpunkt ging und 
senkrecht auf seiner Ebene stand. Diese Axe wurde in ver- 
schiedenen Holzgestellen in solcher Weise befestigt, wie es für 
die jedesmaligen Versuche nöthig war. 

Bei den gewählten Dimensionen war der secundäre Kreis 
sehr nahezu in Besonanz mit dem primären. Die genauere Ab- 
stimmung erfolgte durch kleine Metallbleche, welche zur Ver- 
mehrung der Capacität an den Folen angelothet waren und bis 
zur Erreichung einer maximalen Eunkenlänge vergrössert oder 
verkleinert wurden. 

Zerlegung der auf d«n secundären Kreis wirkenden Kräfte. 

Wir nehmen an,' dass in jedem Punkte die elektrische Kraft, 
ohne ihre Bichtung zu verändern, als ein&che periodische Funktion 
der Zeit hin und her schwankt; auch nehmen wir an, dass diese 
Schwankung in allen Funkten gleiche Fhase habe. Wenigstens 
für die Nähe des primären Leiters trifft das zu, und wir be- 
schränken uns zunächst auf die Nähe. Wir bestimmen einen 
Funkt des secundären Kreises durch seinen im Kreise gemessenen 
Abstand s von der Eunkenstrecke und nennen H die Gompo- 
nente der elektrischen Kraft, welche zu beliebiger Zeit im Funkte 
8 in der Bichtung des Ejreiselementes ds wirkt. Dann ist 2 
eine Function von «, welche nach Durchlaufung der ganzen 
Kreislänge S wieder zu ihrem Anfangswerthe zurückkehrt Es 
giebt also eine Entwickelung von 2 nach Kreisfunctionen, deren 
Anfang ist: 

2;=Ä'{'Bcos27i8l S + -f^ sin 2718 I S + 

Die höheren Glieder berücksichtigen wir nicht Sie bewirken, 
dass unsere Folgerungen nur angenähert gelten, insbesondere, 
dass in solchen Lagen, in welchen wir auf Versehwinden der 
Funken rechnen, doch noch schwache Funken auftreten. Doch 
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haben unsere Yersuche einstweilen nicht die Feinheit, dass eine 
Betrachtung jener Glieder nützlich oder auch nur möglich wäre. 
Fassen wir dagegen die angemerkten Glieder näher ins Auge. 

Die Kraft A zunächst wirkt in gleichem Sinne mit gleicher 
Grösse in allen Theilen des Kreises. Die elektrostatische Kraft 
trägt zu A nichts bei, da dieselbe, um den Kreis herum integrirt, 
das Integral Null ergiebt. Yielmehr entspricht A der Integral- 
kraft der Induction. Man weiss, dass diese gemessen wird durch 
die in der Zeiteinheit erfolgende Aenderung der Zahl der mag- 
netischen Kraftlinien, welche den Kreis durchschneiden. Be- 
trachten wir das magnetische Feld, in welchem sich der Kxeis 
befindet, als homogen, so wird denmach A proportional sein der- 
jenigen Componente der magnetischen Kraft, welche senkrecht 
auf der Ebene des secundären Kreises steht. A wird also ver- 
schwinden, wenn die Richtung der magnetischen Kraft in die 
Ebene des secundären Kreises fällt Der Kraft A entspricht 
eine Schwingung, deren Intensität unabhängig ist von der Lage 
der Funkenstrecke im Kreise; wir wollen die dieser Schwingung 
entsprechende Funkenlänge a nennen. 

Was nun die übrigen beiden Glieder anlangt, so bemerken, 
wir zunächst, dass die Kraft Jff sin 2 n sjS nicht im Stande ist, 
die Grundschwingung unseres Kreises zu erregen. Denn da sie 
völlig symmetrisch zu beiden Seiten der Funkenstrecke ist, so 
beeinflusst sie beide Pole in gleichem Sinne, kann daher eine 
Verschiedenheit derselben nicht hervorrufen. Anders verhält es 
sich mit der Kraft 5 cos 2 n sjS. Theilen wir den Kreis^ von 
der Funkenstrecke ausgehend, in vier gleiche Theile, so wirkt in 
den beiden der Funkenstrecke gegenüberliegenden Theilen die 
Kraft in gleichem Sinne und regt die Grundschwingung kräftig 
an. Allerdings stellt sich dieser Kraft die Kraft in denjenigen 
Theilen entgegen, welche der Funkenstrecke anliegen, aber sie 
vermag hier nicht in gleicher Weise zur Wirkung zu kommen. 
Denn da die Str'ömung an den offenen Enden des Kreises stets 
Null sein muss, ist die Elektricität in der Nahe dieser Enden 
nicht in gleicher Freiheit beweglich, wie in der Mitte des Kreises. 
Man wird sich die Bedeutung dieses etwas abgekürzten Ausdruckes 
versinnlichen an dem Bilde einer zwischen zwei festen Funkten 
ausgespannten Saite, deren mittlere und äussere Theile von 
entgegengesetzt gerichteten Kräften angegriffen werden. Die 
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Saite als Ganzes wird den auf ihre Mitte wirkenden Kräften folgen, 
und der Orundton der Saite wird ertönen, wenn die Kräfte im 
Bhjäimus desselben hin und her schwanken. So wird denn auch 
durch das Glied B cos 2 n s j 8 die Grundschwingung unseres 
Kreises erregt werden, und zwar in derjenigen Richtung, in 
welcher sie erregt würde^ wenn nur in dem der Funkenstrecke 
gegenüberliegenden Drahttheil die Kraft thätig wäre. Die Inten- 
sität der Schwingung wird übrigens proportional sein der Grösse R 
Um die Bedeutung derselben zu erkennen, wollen wir annehmen, 
das elektrische Feld, in welchem sich der Kreis befindet, sei 
nahezu homogen. Nennen wir alsdann E die Grösse der in diesem 
Felde wirkenden elektrischen Gtesammtkraft, d) den Winkel, welchen 
ihre Richtung mit der Ebene des secundären Kreises bildet, und 
d den Winkel, welchen die Projection der Kraft auf diese Ebene 
mit der vom Gentrum nach der Funkenstrecke gezogenen Ge- 
raden bildet, so ist angenähert 2!=:E cos d>mi{2 n s I S — tf ),*) 
und also 5 = — Ecosöjsia^. Der Werth von B hängt also 
unmittelbar ab von der G^esammtkraft, sowohl elektrostatische 
als elektrodynamische Ursachen tragen zu demselben beL B wird 
Null, wenn d> == 90® ist, d. h. wenn die Gesammtkraft senkredit 
steht auf der Ebene des Kreises, und zwar in diesem Falle für 
alle Lagen der Funkenstrecke im Kreise. B wird aber auch 
Null, wenn ^ = ist, d. h. wenn die Projection der elektrischen 
Kraft auf die Ebene des Kreises die Bichtong vom Gentrum des 
Kreises auf die Funkenstrecke zu besitzt Führen wir die Fonken- 
strecke in irgend einer Lage des Kreises in demselben herum, 
so ändert sich der Winkel i9, entsprechend ändert sich B und 
entsprechend auch die Intensität der Schwingung und die Funken- 
länge. Die Funkenlänge, welche dem zweiten Gliede unserer 
Entwickelung entspricht, kann also angenähert dargestellt werden 
durch die Formel ß mn ^. 

Die beiden Glieder, welche jedes für sich die Fnnkenlänge a 
und ß mn ^ hervorrufen, haben in Hinsicht der Zeit gleiche 
Phase. Gleiche Phase haben also auch die erregten Schwingungen, 



^) Ist das Feld wirklich homogen« so ist demnach Ä = Ot und Ä wird 
also klein sein, wenn das Feld angenähert homogen ist. Das hindert aber 
nicht, dass die Eiraft Ä eine Schwingung ron gleicber Giössenordnang wit 
die Kraft B Qo%2ns j 8 erzeugt. 
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und ihre Amplituden addiren sich. Da die Funkenlängen nun 
den maximalen Gesammtamplituden nahezu proportioiial sind, 
so addiren sich auch die Funkenlängen. Führen wir demnach 
in irgend einer Lage des secundären Kreises die Funkenstrecke 
in demselben herum, so muss sich die Funkenlänge darstellen 
lassen in der Form a + /8 sin d. Gleiche absolute Werihe des 
Ausdrucks bei yerschiedenem Yorzeichen bedeuten dabei Gleiches, 
da sich die Bichtung der Schwingung in der Funkenlänge nicht 
ausspricht. Yon welchen umständen a und ß abhängen, haben 
wir angegeben, ihre absoluten Werthe zu finden, würde nur einer 
sehr entwickelten Theorie gelingen, doch genügt das Bisherige 
zum Yerständniss der Erscheinungen. 

Die Ebene des secundären Kreises ist vertical. 

Stellen wir nun unseren Kreis irgendwo in der Nähe des 
primären Leiters so auf, dass seine Ebene vertical steht, sein 
Mittelpunkt aber in die durch den primären Leiter gelegte 
Horizontalebene fällt Wir beobachten keine Funken im Kreise, 
sobald die Funkenstrecke auf der einen oder der anderen Seite 
ebenfalls in die Horizontalebene fällt, in anderen Lagen der 
Funkenstrecke aber treten mehr oder minder lange Funken auf. 
Da Auslöschung in zwei diametral entgegengesetzten Punkten 
eintritt, ist das a unserer Formel hier stets gleich Null, d wird 
dann gleich Null, wenn die Funkenstrecke in die Horizontalebene 
fällt Wir schliessen daraus: Erstens, dass die Linien der mag- 
netischen Ejraft in der Horizontalebene überall senkrecht stehen 
und im Baume also Kreise um die primäre Schwingung bilden, 
wie es auch die Theorie verlangt Zweitens, dass die Linien der 
elektrischen Kraft in den Punkten der Horizontalebene in diese 
Ebene selbst und überall im Baume also in die durch die primäre 
Schwingung gelegten Ebenen fallen, was ebenfalls auch von der 
Theorie gefordert wird. Entfernen wir in irgend einer der hier 
betrachteten Lagen durch Drehung des Kreises um seine Axe 
die Funkenstrecke aus der Horizontalebene, so nimmt die Funken- 
länge zu, bis die Funken im höchsten oder tiefsten Punkt des 
Kreises anlangen, woselbst sie Längen bis zu 2 — 3 mm erreichen. 
Dass die auftretenden Funken der Grundschwingung des Kreises 
angehören, wie es unsere Theorie verlangt, und nicht etwa der 
ersten Oberschwingung, was zu vermuthen nahe liegt, kann auf 
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verschiedene Weise nachgewiesen werden. So zeigt man durch 
kleine Aendeningen am Kreise, dass die Schwingung, welche 
diese Funken hervorruft, in Resonanz steht zur primären Schwin- 
gung, was für die Oberschwingungen nicht zutrifft. Femer er- 
löschen die Funken, wenn man den Ereis durchschneidet in 
den Punkten, in welchen er die Horizontalebene durchsetzt, 
obwohl diese Punkte in Hinsicht der ersten Oberschwingung 
Knotenpunkte sind. 

Halten wir nun die Funkenstrecke im höchsten Punkte fest 
und drehen den Kreis um eine verticale, durch seinen Mittel- 
punkt und die Funkenstrecke gelegte Axe^ so finden wir, dass 
während einer vollen Drehung die Funken zweimal einen Maxi- 
malwerüi erreichen und zweimal entweder Null werden oder 
doch der Auslöschung nahe kommen. Offenbar sind die Lagen, 
in welchen ersteres eintritt, diejenigen, in welchen die Richtung 
der elektrischen Kraft in die Ebene des Kreises fällt (q> = 0) ; 
die Lagen aber, in welchen letzteres eintritt, sind diejenigen, in 
welchen jene Richtung auf dieser Ebene senkrecht steht (ö> ^ 90®). 
Wir haben also nunmehr ein Mittel, die Richtung der elektrischen 
Kraft in jedem Punkte zu erkennen. Ich habe für eine Reihe 
von Punkten die Lage, in welcher die Funken sehr kurz wurden 
oder völlig verlöschten, aufgesucht und dieselben unmittelbar 
nach der Katur angenommen. Der untere Theil der Zeichnung 
(Fig. 22) giebt die Resultate. AÄ ist der primäre Leiter, die 
geraden Linien m n 
sind die Projectionen 
des secundären Lei- 
ters auf die Horizon- 
talebene, doch sind 
nicht alle beobachte- 
ten Lagen in die 
Zeichnung aufgenom- 
men. Die kurzen Ge- 
raden, welche auf je- 
nen senkrecht stehen, 
geben die Richtung 
der Kraft. Da diese ^^- ^^• 

Kraft nirgends Null wird, wenn man von der Kugel A zur Kugel 
Ä geht^ so wechselt sie ihr Zeichen nicht; es war also erlaubt. 
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die Senkrechten mit Pfeilspitzen zu versehen in der Art, wie es 
geschehen ist An die Zeichnung knüpfen wir die folgenden 
Bemerkungen: 

1. Die Yertheilung der Oesammtkraft in der Nahe der ge- 
radlinigen Schwingung ist sehr ähnlich der Yertheilung der 
elektrostatischen Kraft, welche von den Enden der Schwingung 
ausgeht. Insbesondere stimmt die Richtung der Oesammtkraft 
in der Nähe der Mitte der Schwingung überein mit derjenigen 
der elektrostatischen Eiraft; die derselben entgegenstehende 
elektrodynamische Kraft wird also überwältigt Auch die Theorie 
ergiebt, dass in diesen Gegenden die Kraft der Induction schwächer 
ist als die elektrostatische Kraft 

2. Doch bemerkt man ganz wohl einen Einfluss der In- 
ductionswirkung. Es erscheinen nämlich die Kraftlinien ge- 
wissermaassen von der Axe der Schwingung weggedrängt ; sie 
machen einen grösseren Bogen, um von A nach A' zu gelangen, 
als wenn nur die elektrostatische Kraft thätig wäre.^) Es er- 
klärt sich dies daraus, dass die Inductionskraft die dem pri- 
mären Leiter parallele Gomponente der elektrostatischen Kraft 
schwächt, auf die zum primären Leiter senkrechte Gomponente 
aber ohne Einfluss ist 

Die Ebene des secundären Kreises liegt horizontal. 

Die Erscheinungen, welche eintreten, wenn die Ebene des 
secundären Kreises in die Horizontalebene fällt, wollen wir mit 
Hülfe der oberen Hälfte der Zeichnung (Eig. 22) erläutern. Wir 
bringen zuerst den Kreis in die Lage I, in welcher sich sein 
Mittelpunkt in der Yerlängerung der primären Schwingung be- 
findet Dass hier Auslöschung der Funken eintritt, wenn die 
Funkenstrecke in die Punkte 2^ und b\ fällt, dürfen wir schon 
aus rein geometrischen Gründen aus dem Yorangegangenen 
schliessen; ebenso dass sich maximale und gleiche Funkenlängen 
in den Punkten % und a\ finden. In meinen Yersuchen be- 
trugen diese Funkenlängen 2,5 mm. Yerschieben wir nun den 
Kreis ein wenig seitlich aus der bisherigen Lage heraus in die 
Lage n. Hier wird der Kreis von magnetischen Ejraftlinien 
durchsetzt, das um den Kreis genommene Litegral der Induc- 

>) Es trat dies in der grossen Originalzeichnung besser hervor, als in 
der verkleinerten Gopie. 
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tionskraft verschwindet nicht, a ist nicht NulL Unser Ausdruck 
a'\'ß sin ^, in welchem a zunächst einen kleinen Werth hat, 
lässt also, da wir auf das Vorzeichen keine Bücksicht nehmen, 
zwei verschieden grosse Maxima ß-^-a und ß — a erwarten, 
welche für i9 = 90^ eintreten, und deren Yerbindungslinie also 
auf der Richtung der elektrischen Kraft senkrecht steht. Diese 
zwei Maxima müssen getrennt sein durch zwei Punkte der Eunken- 
losigkeit in der Nähe des kleineren Maximums. Dem entspricht 
die Erscheinung. Denn in den Punkten h% und h\ finden wir 
zusanmiengerückt unsere Nullpunkte wieder, dazwischen in den 
Punkten a%^) und a\ maximale Funkenlängen, und zwar in 09 
von 3,5 mm, in a\ von 2 mm Länge, Die Linie 09 a'« steht 
nahezu senkrecht auf der Richtung der elektrischen Kraft. Damit 
unsere Erklärung vollständig sei, haben wir noch zu zeigen, dass 
02 der Summe, a\ der Differenz der Wirkungen entsprechen 
müsse. Fassen wir den Fall ins Auge, dass die Funkenstrecke 
in 0) liegt Während die Kugel Ä positiv geladen ist, treibt die 
elektrische Gtesammtkraft in dem 09 gegenüberliegenden Theile 
des Kreises die positive Elektricität von Ä weg, sucht also die 
positive Elektricität in eine Kreisbewegung zu setzen, welche in 
unserer Zeichnung dem Sinne des Uhrzeigers entspricht Zwischen 
den Kugeln Ä und Ä ist die elektrosto^tische Kraft zu derselben 
Zeit von A gegen Ä hin gerichtet, die ihr stets entgegengesetzte 
Inductionskraft ist also in der Nähe der Strombahn auf A zu 
gerichtet und ist überall im Räume dieser Richtung parallel. 
Da diese Kraft nun in unserem Kreise in der Nähe der pri<^ 
mären Schwingung stärker wirkt als in der Feme derselben, so 
sucht auch sie die positive Elektricität in eine Kreisbewegung 
zu setzen, welche dem Sinne des Uhrzeigers entspricht Beide 
Ursachen wirken also in o^ in dem gleichen Sinne und ver- 
stärken sich. Ganz analog zeigt man, dass sie sich in a\ schwächen. 
Die Erscheinung ist sonach vollständig erklärt 

Rücken wir nun mit unserem Kreise der Mitte der pri- 
mären Schwingung näher nach HI. Die beiden Punkte der 
Auslöschung fallen hier in einen zusammen, das eine Maximum 
ist verschwunden, dem einen sehr ausgedehnten Gebiet der Aus- 
löschung a\ liegt das zweite Maximum og gegenüber mit einer 

^) Dieses im Holzschnitt yergessene Zeichen ist im Ki^se U diametral 
gegenüber a\ zu ergänzen. 
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Funkenlänge von 4 mm. Offenbar ist hier a=ß und die Funken- 
länge durch die Formel a (1 -[- sin d) dargestellt Die Linie a^ a\ 
steht wieder senkrecht auf der Richtung der elektrischen Kraft 
Nähern wir den Kreis weiter der Mitte der primären Schwin- 
gung, so wächst a über ß hinaus. Der Ausdruck a -|- /8 sin i? 
wird dann für keinen Werth von # mehr Null, sondern geht 
zwischen dem Maximal werth a-\-ß und dem Minimal werth a — ß 
hin und her. So zeigt denn auch der Versuch in den fraglichen 
Lagen des Kreises keine Punkte der Funkenauslöschung mehr, 
sondern nur Maxima und Minima der Funken. Li der Lage lY 
haben wir in a^ eine Funkenlänge von 5,5 mm, in a\ eine 
Länge von 1,5 mm. Li der Lage V haben wir in a^ eine 
Funkenlänge von 6 mm, in a\ eine solche von 2,5 mm^), in 
den mittleren Punkten mittlere Längen. Die Verbindungslinie 
au' dreht sich beim TJebergang aus der Lage III in die Lage V 
schnell aus der zur primären Strömung parallelen in die zu 
derselben senkrechten Sichtung, bleibt also stets angenähert 
senkrecht zur Richtung der elektrischen Kraft. 

In den zuletzt erwähnten Lagen verdanken die Funken im 
wesentlichen der Inductionskraft ihre Entstehung. Es war also 
kein Fehler, wenn ich in meiner ersten Arbeit die Erscheinung 
in diesen Lagen als eine Inductionswirkung ansprach. Gänzlich 
unabhängig von elektrostatischen Ursachen ist die Funkenbildung 
indessen auch in diesen Lagen nur dann, wenn wir die Funken- 
strecke in die mittlere Lage zwischen Maximum und Minimum 
bringen, woselbst /8 sin ^ gleich Null wird. 

Die übrigen Lagen des secandären Kreises. 

Diejenigen Lagen, welche wir noch nicht besprochen haben, 
und in welchen der secundäre Kreis geneigt ist gegen die Hori- 
zontalebene, lassen sich als üebergangszustände zwischen den 
besprochenen Lagen auffassen. Ich habe keine Erscheinungen 
bemerkt, welche sich nicht in den Rahmen der gegebenen Theorie 
fügten, wohl aber Bestätigungen der Theorie gefunden. Be- 
trachten wir nur einen Fall. Der Kreis liege zunächst in der 
Horizontalebene in der Lage V, und die Funkenstrecke liege der 



^) In diesen Lagen muss der secundäre Funken vor dem licht des pri- 
mären Funkens geschützt werden, wenn der Versuch rein sein soll. 
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primären Sehwingung zugewandt im Punkte a^* Der Ereis werde 
nun um eine horizontale Axe, welche durch seinen Mittelpunkt 
parallel zur primären Schwingung gelegt ist, gedreht, sodass die 
Tunkenstrecke sich hebt Die elektrische Kraft bildet während 
der Drehung stets einen rechten Winkel mit der Tom Mittel- 
punkt zur Funkenstrecke gezogenen Geraden, somit ist ^ stets 
gleich 90^. ß hat in allen Lagen nahezu den gleichen Werth; 
a aber ändert sich nahe wie der Cosinus des Neigungswinkels 
<p der Ereisebene gegen die Horizontalebene, da a den vom 
Kreise gesdinittenen magnetischen Kraftlinien proportional ist. 
Bezeichnet daher oo den Werth Ton a für die Äusgangslage, so 
ist der Werth von a in den übrigen Lagen oo cos % und es ist 
also zu erwarten, dass der Zusammenhang der Funkenlänge mit 
dem Winkel q> durch den Ausdruck oq cos 9? -f* A worin Oo ]> /8, 
gegeben sei. Dies bestätigt die Erfahrung. Denn indem wir 
die Eunkenstrecke heben, ninunt die Länge der Eonkenstrecke 
Ton dem Anfangswerthe von 6 mm an gleichmässig ab, erreicht 
im höchsten Punkte ihrer Bahn die Länge von 2 mm, sinkt 
dann aber im zweiten Quadranten weiter bis fast auf Null, 
wächst wieder bis zu dem kleineren Maximum Ton 2,5 mm, 
welches in der Horizontalebene stattfindet, um wieder abzunehmen 
und nach Durchlaufung derselben Zustände in umgehrter Sich- 
tung zum Anfangswerthe zurückzukehren. 

Halten wir während der letzterwähnt^! Drehung den Kreis 
fest in derjenigen Lage, in welcher sich die Eunkenstrecke im 
höchsten Punkte ihrer Bahn befindet, so lässt eine verticale 
Hebung des ganzen Kreises die Eunken schwächer werden und 
schliesslich fast verschwinden, eine verticale Senkung befördert 
die Entwickelnng der Eunken. Befindet sich die Eunkenstrecke 
unter übrigens gleichen Umständen im tiefsten Punkte, so gelten 
die entgegengesetzten Aussagen. Diese Erscheinung^i lassen 
sich durch rein geometrische Betrachtungen aus dem Voran- 
gegangenen ableiten. 

Die Kräfte in grösseren Abständen. 

Wir haben oben einen Weg angegeben, die Bicbtung der 
elektrischen Gesammtkraft in jedem Punkte auf dem Wege des 
Versuchs zu ermitteln. Es liegt nahe, diesen Weg auch in 
grösseren Entfernungen zu betreten, und der Versuch erscheint 

Horts, AbhandlimgeiL. 7 
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um so lohnender, als die verschiedenen bestehenden Theorien 
der Elektrodynamik in Hinsicht auf die Vertheilung der Kraft 
in der Umgebung eines ungeschlossenen Stromes weit ausein- 
ander gehen. Wir stellen also die Ebene unseres Kreises in die 
yerticale Lage, bringen die Funkenstrecke in den höchsten Punkt 
und suchen durch Drehung um eine yerticale Axe zu ermitteln, 
in welcher Lage die Funken am längsten sind, in welcher Lage 
sie verlöschen oder fast verlöschen. Indem wir uns nun zunächst 
auf 1 — 1,5 m von der primären Schwingung entfernen, stossen 
wir auf eine unerwartete Schwierigkeit Die Maxima und Minima 
verlieren nämlich, abgesehen von bestimmten Lagen, an Deut- 
lichkeit, sodass eine Einstellung auf dieselben schwer ist, ja in 
gewissen Punkten werden die Unterschiede der Funkenlängen 
während der Drehung des Kreises so klein, dass die Angabe 
einer bestimmten Bichtung der Kraft unmöglich wird. Bemer- 
kenswerth ist nun, dass diese Schwierigkeit wieder verschwindet, 
wenn wir eine Entfernung von etwa 2 m überschritten haben. 
Allerdings sind die Funken jetzt sehr klein, dieselben müssen 
im Dunkeln und mit der Lupe beobachtet werden, aber sie er- 
löschen scharf in einer bestinmiten Lage des Kreises und sind 
am kräftigsten in der dazu senkrechten Lage. In den grösseren 
Entfernungen nehmen die Funken nur sehr langsam ab. Die 
äusserste Entfernung, bis zu welcher sie sich verfolgen lassen, 
habe ich noch nicht feststellen können. Als ich den primären 
Leiter in der einen Ecke eines grossen Hörsaales von 14 m 
Länge und 12 m Breite aufstellte, waren noch in de'n entfern- 
testen Theilen des Saales die Funken wahrnehmbar, der ganze 
Baum schien erfüllt von den Schwingungen der elektrischen 
Kraft In den benachbarten Bäumen war freilich auch in ge- 
ringeren Abständen die Wirkung nicht mehr merklich, durch 
feste Wände geht sie nur sehr gedämpft hindurch. In dem 
genannten Hörsaal bestinmite ich nun die Vertheilung der Kraft 
in folgender Weise : Wo die Bichtung der Kraft fest bestinunbar 
war, wurde sie durch einen Ejreidestrich auf dem Boden des 
Baumes angegeben; wo sie aber nicht wohl bestimmbar war, 
wurde ein Stern auf den Boden gezeichnet Die Figur 23 
giebt ein verkleinertes Bild eines Theiles der so entstandenen 
Zeichnung; wir wollen an dieselbe die folgenden Bemerkungen 
knüpfen: 
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1. In Entfernungen, welche 3 m übertreffen, ist die Kraft 
überall parallel der primären Schwingung. Es ist dies offenbar 

das Gebiet, in welchem nur noch die 

Inductionskraft wirksam ist, während — Z "*""::- :^ 

die elektrostatische Kraft schon un- ~- C" . ^ r ^i / 

merklich geworden ist Alle Theorien ">"^'^^7 

stimmen darin überein, dass die Kraft -^^^'^^£^>>; 

der Induction eines Stromelementes ab- — ^ -- ^ — ^: 

nehme umgekehrt proportional der Ent- -^^ 

femung, während die elektrostatische _--- 

Kraft als Differenzwirkung der beiden — — — 

Pole abnimmt umgekehrt proportional ^*&* 23. 

der dritten Potenz der Entfernung. Es ist bemerkenswerth, dass 
in der Sichtung der Schwingung die Wirkung sehr viel schneller 
abnimmt, als in der dazu senkrechten Sichtung, sodass in ersterer 
die Wirkung sich schon iu 4 m Entfernung kaum wahrnehmen 
lässt, während sie in letzterer Richtung jedenfalls weiter als 
auf 12 m reicht Yiele der als möglich angenommenen Ele- 
mentargesetze der Induction werden versagen, wenn sie auf 
die TJebereinstimmung mit diesen Ergebnissen des Versuchs 
geprüft werden. 

2. Dass in Entfernungen, welche kleiner als 1 m sind, der 
Charakter der Yertheilung durch die elektrostatische Kraft ge- 
geben ist, haben wir schon früher erwähnt. 

3. In den Punkten zweier bestimmten Geraden lässt sich 
die Richtung der Kraft iu allen Entfernungen bestimmen. Die 
erste dieser Geraden ist die Richtung der primären Schwingung 
selbst, die zweite ist die auf der Mitte der primären Schwingung 
errichtete Senkrechte. In der letzteren wird die Grösse der 
Kraft in keiner Entfernung gleich Null, die Grösse der durch 
sie erregten Funken nimmt gleichmässig von grösseren zu 
kleineren Werthen ab. Auch in dieser Hinsicht stehen die Er- 
scheinungen im Widerspruch mit einzelnen der möglichen Elemen- 
targesetze, welche ein Verschwinden in bestimmter Entfernung 
verlangen. 

4. Ein eigenthümliches Ergebniss des Versuchs ist die Existenz 
der Gebiete, in welchen sich die Richtung der Kraft nicht be- 
stimmen lässt, und welche in unserer Zeichnung durch je einen 
Stern bezeichnet sind. Im Räume bilden diese Gebiete zwei 

7* 
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Ringe um die geradlinige Schwingung. Da die Ktaft hier in 
allen Kchtoügen nahezu gleidi stark wirkt, ohne doch gleich- 
zeitig in den yerschiedenen Sichtungen wirken zu können, so 
muss sie die yerschiedenen Sichtungen nacheinander annehmen. 
Man kann die Erscheinung daher Wohl nur dahin deuten, dass 
die Kraft hier nicht unter gleichbleibender Richtung ihre Ghrösse 
ändere, sondern vielmehr bei nahezu gleicher Grösse ihre Rich- 
tung ändere, indem sie bei jeder Schwingung die Zeichen der 
Windrose durchkreist. Ich habe dies Yerhalten ebensowenig zu 
erklären vermocht aus den in unserer vereinfachten Theorie ver- 
nachlässigten Gliedern, als aus d^i Oberschwingungen, welche 
ja unserer Grundschwingung wohl beigemischt sein mögen. Auch 
scheint mir, dass keüie der Theorien, welche auf die Annahme 
einier unvermittelten Femwirkung au^baiit i»nd, etwas Aehn- 
liches vermuthen lässt. Eine einfache Ik^klärung der Erschei- 
nung aber ergiebt sich, wenn man für die elektrostatische Kraft 
und die Kraft der Induction verschiedene Ausbreitungsgeschwin- 
digkeiten zulässt Demi in den Gebieten, von welchen wir reden, 
stehen beide Kräfte senkrecht aofeinaäder und sind von gleicher 
Grössenordnong; haben dieselben also infolge des durchlaufenen 
Weges eine merkliche Phasenverschiebung gegeneinander erhalten, 
so wird ihre Resultante, die Gesammtkraft, bei jeder Schwingung 
die Richtungen der Windrose durchlaufen, ohne in einer Lage 
sich der Null zu nähern. 

Eine versehiedene Ausbreitungsgeschwindiglieit der elektro- 
statischen und der elektrodynamisdien Kraft setzt eine endliche 
Ausbreitungsgesohwindigkeit mindestens einer derselben voraus. 
Es scheint mir daher sehr wahrscheimlich, dass hier die erste 
Andeutung für eine endliche Ausbrdtungsgesehwindigkeit der 
eteklarisc^n Femwirkungen vorliege. 



In meiner vongen Arbeit habe ich angeMerkt^), däss gering- 
fügige Umstände oft ohne ersiditlichen ZusammeiLhang die Ffihig- 
k^t des primiaren Funkens, Sohwingumgm zn erregen, zer- 
stören. Wenigstens einen derartigen Umstand habe ich auf seine 
gesetzmässige Grcmdlage zurückführen köimetL. Es hat sich 
nämlich gezeigt, dass die Beleuchtung des primärwi Funkens die 
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Befähigung desselben zur Erregung schneller elektrischer Be- 
wegungen aufhebt Beobachtet man also die in einem secundären: 
Leiter inducirten Funken, oder die Funken in einem beliebigen, 
an den Entladungskreis angeschlossenen Nebenkreis, so sieht 
man diese Funken erlöschen, sobald in der Nähe des primären 
Funkens ein Stück Magnesiumdraht abgebrannt oder eine elek- 
trische Bogenlampe angezündet wird. Gleichzeitig verliert der 
primäre Funke dann seinen knallenden Klang. Besonders empfind- 
lich ist der Funke gegen das Licht einer zweiten Entladung. So 
bleiben (^e Sohw^pg^n^a stets a\Ls, wef^ mai^ a\LS den einander 
zugekehrten Flächen der ^olkugelp ^urgb einei;! isoljrten klej^^efi 
Leiter Funken zieht, diese Fi^iken mögen noch so unscheinbar 
sein. Ja, es genügt, eine feine Spitze dem Funken zu nahem 
oder einen Punkt der inneren Flächen der Polkugeln mit einer 
Siegellackstange, einem Glasstab, einem Glimmerblättchen zu 
berühren, um die Natur des Funkens zu verändern und die 
Schwingungen aufzuheben. Einige naheliegende Yersuche schei- 
nen mir zu zeigen, und weitere Yersuche werden es gewiss be- 
stätigen, dass auch in den letztg^iannten Fällen das Licht einer 
für das Auge kaum sichtbaren Seiten^iÜadung die wirksame 
Ursache der Veränderung ist. 

Diese Erscheinungen sind offenbar eine besondere Form der- 
jenigen Einwirkung des Lichts auf die elektrische Entladung, von 
welcher ich vor einiger Zeit eine erste Form beschrieben habe, 
und welche inzwischen auch von den Hezxen E. Wiedemann, 
H. Ebert und W. Hallwachs in weiteren Formen studirt 
worden ist 



6. lieber Indnctionserscheinniigeii, 
heryorgernfen dnrch die elektrischen Vorgänge 

in Isolatoren. 

(Sitzungsber. d. Berl. Akadem. y. 10. Nov. 1887. Wiedemaniis Ann. 

34, p. 273.) 



Dass die elektrischen Yorgänge in den Isolatoren neben 
den sicher nachgewiesenen elektrostatischen Wirkungen auch die 
entsprechenden elektrodynamischen Wirkungen mit sich führen, 
ist eine der Orundannahmen gerade der aussichtsvoUsten elektri- 
schen Theorien. Jene Annahme ist auch längst durch die 6e- 
sammtheit der elektrischen Erscheinungen in hohem Grade 
wahrscheinlich geworden; als das sichere Ergebniss irgend welcher 
directen Beobachtungen aber kann sie bi&dang kaum bezeichnet 
werden. Einen Beitrag zur Ausfüllung dieser misslichen Lücke 
hoffe ich in Folgendem zu bieten, indem ich eine Beihe yon 
Versuchen beschreibe, welche sich mit geringen Mitteln wieder- 
holen lassen, welche sicher gelingen, und in welchen sich eine 
von Isolatoren ausgehende Inductionswirkung offenbart Eine 
magnetische Wirkung, welche von den Vorgängen in einem Iso- 
lator herrührt, hat sich bereits in einem Versuche des Herrn 
Röntgen^) gezeigt, vorausgesetzt, dass die endgültige Mitthei- 
lung über jenen Versuch die demselben zunächst gegebene 
Deutung bestätigt. 

Zum Nachweis der Inductionswirkung dienten mir die äusserst 
schnellen elektrischen Schwingungen, welche in ungeschlossenen 



^) W. C. Bon t gen, Sitzongsber. d. Berl. Acad. 1885. p. 195, vgl. auch 
die neuere Arbeit, Sitzungsber. der Berl. Acad. 1888. p. 23. 
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metallischen Leitern durch passend angebrachte Fanken erregt 
werden können.^) Die Methode ist die folgende: Ein primärer 
Leiter, in welchem Schwingungen der genannten Art erregt 
werden, wirkt inducirend auf einen secundären Leiter ein. Die 
Beobachtung der inducirten Bewegung geschieht mit Hülfe einer 
eingeschalteten Funkenstrecke. Damit die Beobachtung recht 
empfindlich sei, sind beide Leiter auf gleiche Schwingungsdauer 
gebracht Der secundäre Leiter wird nun dem primären mög- 
lichst «genähert, jedoch in solcher Lage, dass die auf seine ver- 
schiedenen Theile wirkenden Kräfte sich aufheben, sodass er 
funkenfrei erscheint. Wird jetzt das Gleichgewicht durch An- 
näherung von Leitern gestört, so treten wieder Funken auf; 
das System bildet eine Art Ton Inductionswage. Aber diese 
Inductionswage hat das Eigenthümliche, dass sie auch anspricht, 
wenn grössere Massen Ton Isolatoren ihr genähert werden. Bei 
der Oeschwindigkeit der Schwingungen sind nämlich die in den 
Isolatoren durch dielektrische Polarisation verschobenen Elektri- 
citätsmengen von derselben Orössenordnung, wie die in den 
Metallen durch Leitung in Bewegung gesetzten. 

Der Apparat. 

Die Figur 24 zeigt den Apparat, durch welchen dies Princip 
verwirklicht wurde. Nur die wesentlichen Theile sind gezeichnet, 
man hat sich dieselben durch ein leichtes Holzgerilst verbunden 
zu denken. AJ! ist der primäre Leiter, bestehend aus zwei 
quadratischen Messingplatten von 40 cm Seitenlänge, welche 
durch einen 70 cm langen, ^/g cm starken Kupferdraht ver- 
bunden sind. In der Mitte des letzteren ist eine ^4 cm lange 
Funkenstrecke eingeschaltet, gut polirte Messingkugeln bilden 
die Pole. Führt man nun den letzteren die möglichst kräftige 
Entladung eines grösseren Inductoriums zu, so laden sich zu- 
nächst die Platten A und Ä in entgegengesetztem Sinne und 
entladen sich dann im Augenblick der Entstehung des Funkens 
gegeneinander unter Bildung der dem Leiter AÄ eigenthüm- 
lichen Oscillationen, deren Schwingungsdauer etwa auf den 
hundertmillionsten Theil der Secunde geschätzt werden kann. 
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Die sogleich nachfolgende Entladung des Inductoriums ist auf 
die hier zu besprechenden Erscheinungen von ebenso geringem 
Einfluss, wie die Anwesenheit des Inductionsapparates selbst und 

der Zuleitungen zu ihm. 
Der secundäre Leiter ^ 
ist ein genauer Exeis 
Ton 35 cm Badius aus 
2 mm starkem Kupfer- 
drahte, er enthält die 
Funkenstrecke /*, deren 
Länge durch eine feine 
Schraube zwischen eini- 
gen hundertstein und 
einigen ganzen Mülime- 
temvarürtwerdenkann. 
Bei den gewählten Aus- 
messungen des Kreises 
B findet Besonanz statt 
zwischen ihm und dem 
primären Leiter, und es 
können bei günstiger 
Lage secundäre Funken 
von 6 — 7 mm Länge erhalten werden. Für unsere Versuche 
wird der Kreis drehbar auf einer Axe befestigt, welche durch 
seinen Mittelpunkt geht und setikrecht auf seiner Ebene steht; 
eine Drehung um diese Axe ändert also die Lage des Kreises 
nicht, sondern führt nur die Funkenstrecke in ihm herum. Die 
Drehungsaxe wird so orientirt, dass sie in die Ebene der Platten 
A und A' und zwar in die Mittellinie mn derselben fällt Fügen 
wir noch hinzu, dass der geringste Abstand zwischen AA' und 
B 12 cm beträgt, so haben wir unseren Apparat vollständig 
beBchrieben. An demselben beobachten wir nun die folgenden 
Erscheinungen: 

Fällt die Funkenstrecke f in die horizontale Ebene von AA\ 
also in die Punkte a und a', so ist sie völlig funkenfrei. Eine 
Drehung des Kreises um wenige Grade aus diesen Lagen in dem 
einen oder dem anderen Sinne lässt schon winzige Fünkchen 
entstehen. Diese Fünkchen wachsen an Starke und Länge, je 
mehr wir die Funkenstrecke von den Gleichgewichtslagen ent- 




Fig. 24. 
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fernen, und erreichen Maximallängen von etwa 3 mm, wenn f 
in den höchsten und den tie&ten Punkt h und V des Kreises 
tritt Die sich in dieser Weise offenbarenden Schwingungen des 
secundären Leiters verdanken jedesmal ihre Entstehung der 
oscillirenden elektrischen Eiraft, welche in dem f gegenüber- 
liegenden Theile des Kreises B auftritt. Obwohl der Gestalt 
nach fast geschlossen, ist B doch als ein ungeschlossener Strom- 
kreis zu betrachten ; die der Funkenstrecke beiderseits benachbart 
liegenden Teile wirken nur als Gapacitäten der Stromenden. 
Die wirkende Kraft setzt sich zusammen aus der elektrostatischen 
Kraft und der ihr entgegengerichteten Kraft der Induction; die 
erstere als die grössere von beiden bestimmt das Yorzeichen der 
gesammten Ejraft Bezeichnen wir das Yorzeichen dieser Kraft 
und die Amplitude der erregten Schwingung als positiv, wenn f 
im höchsten Funkte des Kreises liegt, so haben wir relativ zu 
einer festen Kichtung im Kreise B die Kraft und die Amplitude 
als negativ zu rechnen, wenn sich f im tiefsten Punkte befindet. 
Durch den Nullwerth in der Gleichgewichtslage geht die Ampli- 
tude von dem einen zu dem anderen Yorzeichen über. 

Es erscheint nützlich für das Folgende, auch diejenigen 
Erscheinungen zu betrachten, welche eintreten, wenn wir den 
Kreis B parallel mit sich selbst, und ohne ihn aus seiner Ebene 
zu entfernen, ein wenig nach unten verschieben. Es zeigt sich, 
dass hierdurch die Funkenlänge im höchsten Punkte zunimmt, 
im tiefsten abnimmt, und dass die funkenfreien Punkte — die 
Nullpunkte, wie wir sie nennen wollen — nicht mehr in der 
durch die Axe gelegten Horizontalen liegen, sondern auf beiden 
Sdten um einen gewissen Winkel nadi unten gedreht erscheinen. 
Durch die geringe Yersohiebung hat sich die Wirksamkeit der 
elektrostatischen Kräfte kaum geändert, wohl aber die Wirksam- 
keit der Kräfte der Induction. Denn die letzteren geben nun- 
mehr, um den geschlossenen Kreis B herumintegrirt ein von 
Null verschiedenes Integral, sie geben daher Anlass zu einer 
Schwingung, deren Amplitude ein von der Lage der Funkenstrecke 
unabhängiges Yorzeichen besitzt, und zwar ist dieses Yorzeichen 
nach unserer Bechnimgsweise das positive. Denn die Bichtung 
der Integralkraft der Induction ist entgegengesetzt der elektro- 
statischen Kraft in der oberen Hälfte, gleich gerichtet aber in 
der unteren Hälfte des Kreises B, in welch letzterer wir das Yor- 
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zeichen der elektrostatischen Kraft als positiv bezeichneten. Da 
nun die neu hinzutretende Schwingung gegen die schon betrachtete 
eine Phasendifferenz nicht besitzt, so addirt sich ihre Amplitude 
einfach zu der jener Schwingung, und so erklären sich die 
Erscheinungen. 

Eine vollständigere Begründung der Deutungen, welche wir 
hier den Erscheinungen unterlegt haben, findet man in der 
vorangegangenen Arbeit.^) 

Annäherung von Leitern. 

Bisher war angenommen, dass die Leiter AÄ und B in 
einem grösseren Zimmer in möglichster Entfernung von allen 
störenden Gegenständen aufgestellt seien. Auch ist eine solche 
Aufstellung nothwendig, wenn wir wirklich Funkenlosigkeit in den 
Punkten a und d erzielen wollen. Denn wir bemerken bald, 
dass genäherte Leiter, z. B. längere Metallstäbe, welche wir unter- 
halb der Vorrichtung auf die Erde legen, Funken auftreten lassen. 
Bei einiger Aufmerksamkeit finden wir, dass selbst der Körper 
des Beobachters merklichen Einfluss ausübt. Halten wir uns in 
der Verlängerung der Axe ww in 1 — 2 m Entfernung, so ist der 
Apparat funkenfrei; wir haben aber nur nöthig, die Funkenstrecke 
aus nächster Kähe zu untersuchen, um sicher jedesmal Funken 
vorzufinden. Aus der Nothwendigkeit, die sehr feinen Fünkchen 
aus der Feme zu betrachten, ergiebt sich die weitere Nothwendig- 
keit, mit geschontem Auge im dunkeln Zimmer zu beobachten. 
Wir wollen nun einen Leiter auswählen, welcher eine nicht zu 
geringe Wirksamkeit besitzt, und dessen Schwingungsdauer wir 
als kleiner, als die unserer primären Schwingung voraussetzen 
dürfen. Der Leiter G unserer Zeichnung, aus Metallblech ge- 
fertigt, entspricht diesen Bedingungen. Nähern wir denselben 
von oben dem primären Leiter JL4', so beobachten wir das 
Folgende: Im höchsten Punkte h hat die Fui^enlänge abge- 
nonmien, im tiefsten Punkte V hat sie zugenommen, die Null- 
punkte erscheinen nach oben hin, d. h. gegen den genäherten 
Leiter gedreht, während in den früheren Nullpunkten sich nun- 
mehr merkliche Funken vorfinden. Aus dem letzten Versuche 
des vorigen Abschnittes wissen wir, welche Wirkung eine Ver- 
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Schiebung des Leiters AA' nach oben haben würde. Qualitativ 
die gleiche Wirkung würde ein oberhalb AA angebrachter zweiter, 
dem Strom AÄ stets gleichgerichteter Strom haben. Unser 
Leiter G übt nun genau die entgegengesetzte Wirkung aus, und 
diese Wirkung erklärt sich also aus dem früheren als eine von 
C ausgehende Inductionswirkung, wenn wir in G einen dem 
Strom in AA! stets entgegengesetzten Strom annehmen dürfen. 
Aber diese Annahme ist sogar nothwendig, denn die vorwiegend 
wirkende elektrostatische Kraft sucht einen solchen Strom hervor- 
zubringen, und da die Eigenschwingung des Leiters schneller ist 
als die der Kraft, so erfolgt die Strömimg mit gleicher Phase 
wie die erregende Kraft. Um die Bichtigkeit dieser Deutungen 
auf die Probe zu stellen, habe ich den Versinph in der Weise 
erweitert, dass ich die horizontalen Platten des Leiters G in ihrer 
Lage beliess, das verticale Blech aber entfernte und durch immer 
längere und dünnere Drähte ersetzte, in der Absicht, dadurch 
die Schwingungsdauer des Leiters G allmählich zu vergrössem. 
Die Folgen dieser fortschreitenden Aenderung waren diese: Zu- 
nächst rückten die Nullpunkte immer mehr nach oben, wurden 
aber zugleich immer verwaschener, indem in ihnen nicht mehr 
eine Auslöschung, sondern nur noch ein Minimum der Funken- 
länge stattfand. Die Funkenlänge im höchsten Punkte war bisher 
weit kleiner als die im tiefsten, nach dem Verschwinden der 
Nullpunkte aber begann sie wieder zu wachsen. In einem ge- 
wissen Stadium waren die Funken im höchsten und tiefsten 
Stand wieder gleich, aber nirgends im Kreise waren Nullpunkte 
zu finden, sondern überall fand sehr lebhafte Funkenbildung 
statt. Von hier ab verminderte sich nun die Punkenlänge im 
tiefsten Punkte, und bald entwickelten sich in der Nähe desselben 
zwei zunächst nur schwach ausgesprochene Nullpunkte, welche 
sich allmählich verschärften und den Punkten aa' näherten, aber 
nunmehr stets auf der dem Leiter G abgekehrten Seite des 
Kreises lagen. Schliesslich fielen sie in die Punkte a und a' 
selbst, und es war dann der gleiche Zustand eingetreten, welcher 
vor Annäherung des Leiters G geherrscht hatte. Dieser Verlauf 
entspricht demjenigen, welchen wir nach unserer Auffassung 
erwarten durften. Nähert sich nämlich die Schwingungsdauer 
des Leiters G derjenigen des Leiters AA!^ so nimmt die Intensität 
der Strömung in G zu, zugleich aber tritt eine Phasendifferenz 
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zwischen dieser Strömung und der sie erregenden Kraft ein. Im 
Stadium der Resonanz ist die Strömung in (7 am heftigsten, und 
die Phasendifferenz beträgt, wie bei jeder Resonanz einer schwach 
gedämpften Schwingung, nahezu eine' Yiertelschwingungsdauer; 
es ist daher eine Interferenz zwischen den durch ^^' und den 
durch C in J9 erregten Schwingungen nicht mehr möglich. Dieser 
Zustand entspricht offenbar dem oben besonders hervorgehobenen 
.Stadium. Wird die Schwingungsdauer von C wesentlich grösser 
als die von AA\ so nimmt die Amplitude der Schwingungen von 
G wieder ab, ihre Phasendifferenz gegen die erregende Kraft 
nähert sich dabei dem Werthe einer halben Schwingungsdauer. 
Die Strömung in Cist nun in jedem Augenblicke gleichgerichtet 
mit derjenigen ij^ ÄA\ eine Interferenz der durch beide Strö- 
mungen in B erregten Sdiwingungen ist wieder möglich, aber die 
Wirkung des Leiters C muss jetzt entgegeugesetzt derjenigen 
sein, welche er im ursprünglichen Zustande hatte. 

Nähert man den Leiter C dem Leiter ÄJ! beträchtlich, so 
werden die Funken im Kreise B überhaupt klein. Eine solche 
Annäherung vergrössert die Schwingungsdauer von AJ! und hebt 
dadurch die Resonanz zwischen ÄÄ und B auf. 

Annäherung von Nichtleitern. 

Schon die roheste Schätzung lässt erkennen, dass in grösseren 
Massen isolirender Substanzen, welche wir dem Apparate nähern, 
mindestens ebenso grosse Elektricitätsmengen durch dielektrische 
Polarisation verschoben werden müssen, als sich durch Leitung 
in den dünnen Metallstäben bewegten, deren Annäherung sich 
schon deutlich in dem Apparate geltend machte. Würde sich 
demnach die Annäherung solcher Isolatoren ohne Einfluss auf die 
Vorgänge in unserem Apparate zeigen, so würde dadurch bewiesen 
sein, dass die durch dielektrische Polarisation verschobene Elektri- 
cität eine entsprechende elektrodynamische Wirkung nicht ausübt. 
Sind aber dievonFaraday und Maxwell ausgegangenen Anschau- 
ungen richtig, so dürfen wir einen bemerkbaren Einfluss erwarten, 
und zwar würden wir vermuthen müssen, dass die Annäherung 
eines Isolators wirkt wie die eines Leiters von sehr geringer 
Dauer der Eigenschwingung. Die letztere Vermuthung findet 
sich vollständig bestätigt durch die Versuche, welche keinen 
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anderen Schwierigkeiten begegnen, als der Beschaffung hinreichend 
grosser isolirender Massen. 

Die ersten Versuche stellte ich an mit einem Materiale, 
welches leicht zur Hand ist, mit Papier. Ich häufte aus Büchern 
unterhalb des Leiters AÄ einen parallelepipedischen Körper von 
1,5 m Länge^ 0^5 m Breite und 1 m Höhe auf, bis zur Be- 
rührung mit den Platten A und Ä, Es zeigte sich deutlich, 
dass in den vorher funkenfreien Lagen des Kreises B nunmehr 
Funken auftraten, und dass erst eine Drehung der Funkenstrecke 
f um etwa 10^ gegen den Bücherhaufen hin die Funken zum 
Erlöschen bracdite. Hierdurch ermuthigt, liess ich 800 kg. un- 
vermischten Asphalts in die Form eines Blockes von 1,4 m Länge, 
0,6 m Höhe und 0,4 m Breite giessen, welchen die Figur in J) 
darstellt Diesem wurde unser Apparat von oben her bis zum 
Aufliegen der Platten auf dem Klotz genähert Die Einwirkung 
war auf den ersten Blick erkennbar, und Hessen sich die folgen- 
den Einzelheiten unterscheiden: 

1. Der Funke im höchsten Punkte des Kreises war jetzt 
bedeutend stärker als der im tiefsten, dem Asphalt zugekehrten 
Punkte. 

2. Die Nullpunkte erschienen nach unten^ d. h. gegen den 
Isolator hin, gedreht, und zwar beim Aufliegen der Platten um 
den ziemlich genau messbaren Winkel von 23®. Eme vöUige 
Auslöschung fand übrigens auch m diesen Punkten nicht mehr 
statt In den ursprünglichen NuUpuakten zeigte sich jetzt ein 
lebhaftes FunkenqaeL 

3. Lag^i die Platten A und A auf dem Asphaltidotz auf, 
so machte sidi eine Aendenmg der Schwingongsdauer von Ai' 
geltend, es musste die Schwingungsdauer von B gleidifalls etwas 
vergrössert werden, wienn die Funken ihre maximale liänge be- 
halten sollten. 

4. Wurde der AiqMuut in irgend einer Bichtong von dem 
Ai^haltbloek allmählich entfernt, so nahm die Wirkung des 
Blockes stetig ab, ohne in qualitativer Hinsidit eine Aenderung 
zu erfahren. 

Es waren also sämmtiiche Wildungen eines Leiters von 
kleiner Schwingungsdauer auch hier vorhanden. Die Ueberein- 
stimmung der Wirkungsweise des Isolators mit derjenigen eines 
Leiters zeigte sich femer darin, dass die eine durch die entgegen- 
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gesetzte andere compensirt werden konnte. Lag nämlich unser 
Apparat auf dem Asphalt auf, und wurde alsdann von oben her 
der Leiter C genähert, so wanderten die Nullpunkte rückwärts 
ihrer ursprünglichen Lage zu, und sie fielen wieder in die Punkte 
a und a% wenn der Leiter C bis auf etwa 11 cm dem Leiter AA^ 
genähert war. Lag die obere Fläche des Asphaltes 5 cm unter- 
halb der Platten A und A\ so trat die Gompensation schon bei 
einem Abstände von 17 cm zwischen AÄ und G ein. Stets 
compensirte der Leiter den Isolator dann, wenn ersterer sich in 
etwas grösserer Entfernung als letzterer befand. In roher Weise 
zeigen diese Versuche, dass auch quantitativ die Wirkung des 
Isolators etwa diejenige war, welche erwartet werden durfte. 

Der benutzte, übrigens vorzüglich isolirende Asphalt ent- 
hielt, wie schon sein hohes specifisches Gewicht vermuthen 
liess, sehr viel Mineralbestandtheile. In der That fanden sich 
in 100 Gewichtstheüen nicht weniger als 62 Theile Asche, 
nämlich 17 Theile Quarzsand, 40 Theile Kalkverbindungen, 
5 Theile Thon- und Eisenverbindungen.^) Um den Zweifel zu 
beseitigen, dass die Wirkung lediglich diesen, vielleicht zum Theil 
leitenden Verbindungen zuzuschreiben sei, liess ich einen zweiten, 
ganz gleichen Block aus dem gleichfalls vollkommen isolirenden 
sogenannten künstlichen Pech anfertigen, welches von Asche- 
bestandtheUen fast frei ist Die an diesem beobachteten Erschei- 
nungen waren die gleichen, wie die oben beschriebenen, nur etwas 
schwächer, so betrug die maximale Verschiebung der Nullpunkte 
hier nur 19®. Leider enthält nun aber dieses künstliche Pech 
neben Kohlenwasserstoffen auch eine schwer zu bestimmende 
Menge ungebundener Kohle im Zustand der feinsten Vertheilung. 
Man wird dieser Kohle Leitungsvermögen nicht absprechen können, 
und es war also auch durch diesen Versuch der gedachte Zweifel 
nicht völlig behoben. Die Fortsetzung der Untersuchung mit 
reinen Substanzen in gleich grossem Maassstabe verbot sich durch 
die Kosten, welche ein solches Unternehmen verursacht haben 
würde. Ich liess deshalb das System der Leiter AÄ und B noch 
einmal in genau dem halben Maassstabe der Lineardimensionen 
ausführen und versuchte, ob auch in diesem kleineren Modell 
die Erscheinungen sich noch hinreichend genau würden verfolgen 

Für die Analyse bin ich meinem Collegen, Hrn. Hofrath Engler, 
zu Dank verpflichtet. 
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lassen. Es zeigte sich, dass dies ganz wohl anging, freilich war 
hier für die Beobachtung der äusserst zarten Fünkchen eine ge- 
spanntere Aufmerksamkeit erforderlich. Für eine Demonstration 
der Erscheinung oder für quantitative Versuche empfiehlt sich 
die Beibehaltung des grösseren Maassstabes. Mit dem kleinen 
Apparate habe ich in allem acht Stoffe untersucht, welche ich 
der Beihe nach anführe: 

1. Asphalt Es wurde der beschriebene grosse Block be- 
nutzt. Lagen die Platten A und A' so auf dem Block, dass ihre 
Vorderkante in der vorderen Begrenzungsebene des Blockes lag, 
so betrug die Drehung der Nullpunkte 31<>, zog man den Apparat 
nach vom, bis die Mittellinie r s in die Vorderfläche des Blockes 
fiel, so betrug die Drehung noch 20®. 

2. Pech, künstliches, aus Steinkohlen gewonnen. Es wurde 
ebenfalls der grosse Block benutzt. Die Drehungen in den beiden 
unter 1. genannten Lagen betrugen bezw. 2V und 13<>. 

3. Papier. Wurde der Apparat auf einen aus Papier ge- 
bildeten Block von 70 cm Länge, 35 cm Höhe, 20 cm Breite 
gelegt, so erschienen die Nullpunkte um etwa 8® ^gen das 
Papier zu gedreht 

4. Holz. Wurde ein gleicher Block aus dichtem, völlig 
trockenem Holze gebildet, so betrug die Drehung der Nullpunkte , 
etwa 10<>. 

5. Sandstein. Einem ausgedehnten trockenen Sandstein- 
pfeiler des Gebäudes bis fast zur Berührung genähert, ergab 
der Apparat eine Drehung der Nullpunkte gegen den Sandstein 
hin von etwa 20®. Schon an dem grossen Apparate hatte ich 
bemerkt, dass ein Einfluss des steinernen Fussbodens sich geltend 
machte, sobald der Apparat demselben auf 7« ^ genähert wurde. 

6. Schwefel. Aus Stangenschwefel wurde in einer Holz- 
form ein massiver Block von 70 cm Länge, 20 cm Breite, 35 cm 
Höhe gegossen und die Form entfernt Die Wirkung des Blockes 
war sehr deutlich, die oben beschriebenen Einzelheiten waren 
verfolgbar, die Drehung betrug 13 — 14®. 

7. Paraffin. Das Paraffin war weiss, bei 60 — 70® schmel- 
zend ergab es eine wasserklare Flüssigkeit ohne alle Unreinig- 
keiten. Es wurde in eine Form aus Pappe von den mehrfach 
genannten Dimensionen gegossen und die Form entfernt. Die 
Wirkung war sehr deutlich, die Drehung betrug 7®. 
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8. Petroleum. Um auch einen flüssigen Isolator zu unter- 
suchen, füllte ich 45 1 reinen Petroleums in einen dichten Kasten 
aus Eichenholz von 70 cm lichter Länge, 20 cm Breite, 35 cm 
Tiefe. Der gefüllte Kasten bewirkte eine Drehung von etwra 7®. 
Der leere Kasten bewirkte eine solche von etwa 2^ Der selir 
merkliche Unterschied entspricht etwa der Wirkung, welche das 
Petroleum allein gehabt haben würde. 

Der übereinstimmende Yerlauf der Beobachtungen an so 
verschiedenen, zum Theil reinen Stoffen, wird kaum einen 
Zweifel an der Beahtät der Wirkung oder daran aufkommen 
lassen, dass dieselbe den Stoffen, nicht den Yerunreinigongen 
zuzuschreiben sei. Auch sehe ich nur zwei Einwände, welch.e 
man hinsichtlich der Deutung der Erscheinungen machen könnte, 
und welche es vortheilbaft ist von vom herein zu widerlegen. 
Erstens könnte man behaupten, die Wirkung sei keine elektro- 
dynamische, sondern der Isolator verändere in seiner Nähe die 
Yertheilung der elektrostatischen Kraft, und diese geänderte 
Yertheilung habe die geänderte Erscheinung zur Folge. Ich 
habe vergeblich versucht, auf Grund dieser Annahme die Einzel- 
heiten der Erscheinungen zu deuten. Aber es lässt sich jene 
Behauptung auch direct widerlegen. Erfüllt nämlich der Iso- 
lator einen Raum, welcher nur durch Kraftlinien und durch 
Theile der Oberflächen von A und AI begrenzt ist, so giebt er 
nicht zu einer Aenderung der elektrostatischen Kräfte ausserhalb 
seiner Masse Anlass. Nun ist die durch die Mittellinie r« ge- 
legte senkrechte Ebene sicherlich von Kraftlinien gebildet, und 
ebenso ist es die horizontale Ebene der Platten A und Ä selber. 
Ist also der Isolator i>eg7enzt durch diese beiden Eb^ien, und 
erstreckt er sich hinter der ersteren und unter der letzteren so 
weit, als er überhaupt noch Einfluss hat, so ist jeder elektro- 
statische Einfluss auf den äusseren Baum vermieden. Legten 
wir nun den kleineren unserer Apparate mit der Linie tb auf 
die obere Vorderkante eines der grossen Blöcke, so war der 
angegebenen Bedingung in hinreichender Weise genügt öleich- 
wohl verschwand die Wirkung, wie oben bemerkt, nicht, son- 
dern war von ähnlicher Stärke, wie unter den günstigsten Um- 
ständen. Diese Wirkung rührte also nicht von elektrostatischen 
Kräften her. 
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Zweitens kann man einwenden, die Wirkungen seien viel- 
leicht Strömungen i zuzuschreiben, welche einem Beste von 
Leitungsvermögen ihr Dasein verdanken. Dieser Einwand wird 
kaum auf Beifall rechnen dürfen, wenn er hinsichtlich der vor- 
züglichen Isolatoren Schwefel und Paraffin vorgebracht wird. 
Aber ich glaube, dass er selbst hinsichtlich der weniger guten 
Isolatoren, wie Holz, nicht am Orte ist Gesetzt auch, ein 
solcher Stoff isolire so mangelhaft, dass er der geladenen Platte 
A gestatte, sich in dem zehntausendsten Theile der Secunde, 
aber nicht viel schneller, zu entladen, so würde doch während 
einer Schwingung unseres Apparates die Platte immer nur den 
zehntausendsten Theil ihrer Ladung verlieren. Der eigentliche 
Leitungsstrom in dem untersuchten Stoffe würde also immer 
nur den zehntausendsten Theil des primären Stromes in AÄ 
ausmachen^ und er würde also noch völlig unwirksam sein. 
Wenigstens für die besseren Isolatoren ist demnach jede Mit- 
wirkung der Leitung ausgeschlossen. 

Für die quantitativen Verhältnisse der Versuche erscheint 
es [nicht möglich, schon jetzt eine entsprechende Deutung 
2JU geben. 



Wir haben oben gesehen, welchen Einfluss ein dem pri- 
mären Leiter ÄJ! genäherter metallischer Leiter C auf den 
secundären Kreis B hat War G in Resonanz mit AJ!^ so war 
seine Einwirkung auf G nicht interferenzfähig mit der directen 
Wirkung von ÄÄ. Gleichzeitig aber war diese Einwirkung im 
Zustande der Besonanz ziemlich kräftig, sodass dieselbe noch 
wahrgenommen werden konnte, wenn auch G um 1 — 1,5 m von 
JJ! entfernt wurde. Hierauf gründete ich Versuche, welche eine 
endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen Kräfte 
nachweisen sollten. Brauchen nämlich diese Kräfte Zeit, um 
zunächst von ÄÄ* nach G und von da zurück nach B zu ge- 
langen, so wird die Phasendifferenz zwischen den Wirkungen 
von ÄJ! auf B und von G auf B zunehmen mit wachsender 
Entfernung zwischen ÄJ! und (7, und beide Wirkungen müssen 
wieder interferenzfähig werden, wenn die Entfernung zwischen 
ää! und G so gross wird, dass sie von der elektrischen Kraft 
in dem vierten Theile der halben Schwingungsdauer durch- 
Hertz, Abhandlimgeii. 8 
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laufen wird. Diese Yersuche blieben jedoch ohne Erfolg, in- 
dem ich keine der Erscheinungen, welche ich erwartete, wahr- 
zunehmen Termodite. Da es sich aber im günstigsten Falle 
um die Beobachtung äusserst zarter Abänderungen handelte, so 
glaube ich nicht, dass dies negative Resultat gegenüber den 
anderweitig Ton mir erhaltenen positiven Besultaten ins Gewicht 
fallen kann. 



1. Ueber die Ansbreitimgsgeschwindlgkelt der 
elektrodynamlscheii Wlrknngeii. 

(Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wies, vom 2» Febr. 1888, Wiedemanns Ann. 

84, p. 551.) 



Wirken veränderliche elektrische Kräfte im Innern von 
Isolatoren, deren Dielektridtätsconstante merklich von Eins ver- 
schieden ist, so üben die jenen Kräften entsprechenden Polari- 
sationen elektrodynamische Wirkungen ans. Eine andere Frage 
aber ist es, ob auch im Luftraum veränderliche elektrische 
Ejräfte mit Polarisationen von elektrodynamischer Wirksamkeit 
verknüpft sind. Man hat die Folgerung ziehen können, dass, 
wenn diese Frage zu bejahen ist, die elektrodynamischen Wir- 
kungen sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten müssen. 

Während ich mich vergeblich nach Versuchen umsah, welche 
eine unmittelbare Beantwortung der angeregten Frage hätten 
ei^ben können, kam mir der Gedanke, es möchte möglich sein, 
jene Folgerung zu prüfen, und zwar selbst dann, wenn die frag- 
liche Geschwindigkeit die des Lichtes nicht unbeträchtlich über- 
träfe. Der Plan, welcher für die Untersuchung aufgestellt wurde, 
war der folgende: Zuerst sollten mit HüUe der schnellen Schwin- 
gungen eines primären Leiters entsprechende regelmässige, fort- 
schreitende Wellen in einem geradlinig ausgespannten Drahte 
erzeugt werden. Zuzweit sollte ein secundärer Leiter gleichzeitig 
der Einwirkung der durch den Draht fortgepflanzten Wellen und 
der durch die Luft fortgepflanzten directen Wirkung der primären 
Sdiwingung ausgesetzt und so beide Wirkungen zur Interferenz 
gebracht werden. Endlieh sollten solche Interferenzen in ver- 
sdüedenen Abständen vom primären Kreise beigestellt und so 
ermittelt werden, ob die Schwingungen der elektrischen Kraft 

8* 
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in grösseren Entfernungen eine Phasenverzögerong gegen die 
Schwingungen in der Nähe aufwiesen oder nicht Ein vorhan- 
dener Phasenunterschied würde eine endliche Ausbreitungs- 
geschwindigkeit anzeigen. Dieser Plan hat sich in allen Theilen 
als durchführbar erwiesen. Die nach ihm angestellten Yersuche 
haben ergeben, dass sich die Inductionswirkung durch den Luft- 
raum allerdings mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Diese 
Geschwindigkeit ist grösser als die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
elektrischer Wellen in Drähten. Das Verhältniss beider Ge- 
schwindigkeiten ist nach den bisherigen Versuchen etwa 45 : 28, 
danach ergiebt sich die absolute Grösse der ersteren als von der 
Ordnung der Lichtgeschwindigkeit. Ueber die Ausbreitung der 
elektrostatischen Wirkungen konnte ein XJrtheil noch nicht ge- 
wonnen werden. 



^s. 



Der primäre und der secundäre Leiter. 

Der primäre Leiter AÄ (Fig. 25) bestand aus zwei quadra- 
tischen Messingplatten von 40 cm Seitenlänge, welche durch 
einen 60 cm langen Kupferdraht verbunden waren. Li der 
Mitte des Drahtes befand sich die Funkenstrecke, in welcher 
durch die sehr kräftigen Entladungen eines Inductoriums / die 
Schwingungen eingeleitet wurden. Der Leiter wurde 1,5 m über 
dem Fussboden so aufgestellt, dass der Draht horizontal lag, die 

Ebene der Platten 
vertical stand. Eine 
Gerade rs, welche 
wir durch die Fun- 
kenstrecke horizon- 
tal und senkrecht 
zur Richtung der 
primären Schwin- 
gung legen, wollen 
wir als die Grund- 
linie unserer Ver- 
suche bezeichnen. 
In der Grundlinie bezeichnen wir einen Punkt, welcher 45 cm 
von der Funkenstrecke entfernt ist, als den Nullpunkt Die 
Versuche wurden in einem grossen Hörsaal angestellt, in welchem 
sich auf eine Entfernung von 12 m hin keine festen Gegen- 
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stände in der Nachbarschaft der Grandlinie befanden.^) Während 
der Versuche wurde dieser Baum verdunkelt 

Als secundäre Strombahn diente theils ein Draht (7, welcher 
die Oestalt eines Kreises von 35 cm Badius hatte, theils ein 
Draht B^ welcher in die Gestalt eines Quadrats von 60 cm Seiten- 
länge gebogen war. Die Funkenstrecke beider Leiter war durch 
eine Mikrometerschraube einstellbar, die des letztgenannten war 
mit einer Lupe ausgestattet Beide Leiter waren in Besonanz 
mit dem primären Leiter. Die (halbe) Schwingungsdauer aller 
drei betrug, aus Gapacität und Selbstpotential des primären 
Leiters berechnet, 1,4 hundertmilliontel Secunde.') Es ist frei- 
lich unsicher, ob die gewöhnhche Theorie elektrischer Schwin- 
gungen hier noch genaue Besultate giebt Dass dieselbe für die 
Entladungen Leydener Flaschen noch richtige Zahlenwerthe er- 
geben hat, lässt uns vertrauen, dass auch hier ihre Besultate 
wenigstens der Ordnung nach mit der Wirklichkeit übereinstimmen. 

Betrachten wir nun die Einwirkung der primären Schwin- 
gung auf die secundäre Strombahn in einigen für unseren Zweck 
wichtigen Lagen. Wir bringen zunächst den Mittelpunkt des 
secundären Leiters in die Grundlinie und lassen seine Ebene 
mit der durch die Grundlinie gelegten verticalen Ebene zu- 
sanmfienfallen. Wir wollen diese Lage als die erste Hauptlage 
bezeichnen. In derselben nehmen wir keine Funken im secun- 
dären Kreise wahr. Es ist dies leicht erklärlich, die elektrische 
Exaft steht in allen Punkten senkrecht auf der Bichtung des 
secundären Drahtes. 

Wir belassen nun den Mittelpunkt des secundären Leiters 
in der Grundlinie, bringen aber seine Ebene in die zur Grund- 
linie senkrechte Lage, die zweite HaupÜage. Es finden sich 
jetzt Funken im secundären Kreise, sobald die Funkenstrecke 
oberhalb oder unterhalb der durch die Grundlinie gelegten Hori- 
zontalebene liegt, keine Funken jedoch, wenn die Funkenstrecke 
in jene Ebene fällt Mit der Entfernung von der primären 
Schwingung nimmt die Länge der Funken anfangs schnell, dann 
aber sehr langsam ab; ich konnte die Funken auf der ganzen. 



^) [Siehe Anmerkung 12 am Schluss des Buches]. 
*) Siehe No. 2. p. 55. [Siehe auch Anmerkung 13 am Schluss des 
Buches]. 
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mir zu Gebote stehenden Entfernung yon 12 m beobachten und 
zweifle nicht, dass in grösseren Bäumen diese Entfernung sich 
wird erweitem lassen. Die Funken in dieser Lage verdanken 
ihr Dasein im wesentlichen der elektrisdien Kraft, welche jedes- 
mal in dem der IFunkenstrecke gegenüberliegenden Theil des 
secundären Kreises wirkt Die Oesammtkraft lässt sich in den 
elektrostatischen und den elektrodynamischen Theil zerlegen; es 
unterliegt keinem Zweifel, dass in der Nähe der erstere, in der 
Feme der letztere Theil überwiegt und die Eichtung der Ge- 
sammtkraft angiebt 

Wir bringen endlich die Ebene des secundären Leiters in 
die horizontale Lage, während wir seinen Mittelpunkt in der 
Grundlinie belassen. Wir wollen sagen, der Leiter befinde sich 
jetzt in der dritten Hauptlage. Benutzen wir den kreisförmigen 
Leiter, bringen seinen Mittelpunkt in den Nullpunkt der Grund- 
linie und führen seine Funkenstrecke langsam in ihm herum, 
so beobachten wir das Folgende: TJeberall findet sehr lebhafte 
Funkenbildung statt Die Funken sind am kräftigsten und etwa 
6 nun lang, wenn die Funkenstrecke dem primären Leiter zu- 
gekehrt ist, sie nehmen gleichmässig ab, wenn sich die Funken- 
strecke von dort entfernt, und erreichen einen Minimalwerth von 
etwa 3 mm auf der dem primären Leiter abgekehrten Seite. 
Wäre der Leiter nur der elektrostatischen Kraft ausgesetzt, so 
würden wir Funkenbildung zu erwarten haben, wenn die Funken- 
strecke auf der einen oder andern Seite in die Nachbarschaft 
der Grundlinie fällt, Auslöschung der Funken in den beiden 
mittleren Lagen, und zwar wäre die Richtung der Schwingung 
bedingt durch die Sichtung der Kraft in dem der Funkenstrecke 
gegenüberliegenden Theile des secundären Leiters, üeber diese 
Ton der elektrostatischen Kraft erregte Schwingung legt sich 
aber die von der Inductionskraft erregte Schwingung, welche 
deshalb sehr kräftig ist, weil die Inductionskraft hier, um den 
geschlossen gedachten secundären Kreis herum integrirt, einen 
endlichen Integralwerth ergiebt Diese Litegralkraft der Liduo- 
tion hat eine von der Lage der Funkenstrecke unabhängige 
Sichtung, sie wirkt entgegen der elektrostatischen £[raft in dem 
AÄ zugekehrten, zusammen mit der elektrostatischen Kraft in 
dem von AÄ abgekehrten Theil des secundären Leiters. Elektro- 
statische und elektrodynamische Kraft wirken daher zusammen. 
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weim die Tankenstrecke dem primären Leiter zugewandt liegt, 
sie wirken gegeneinander, wenn die Funkenstrecke vom pri- 
mären Leiter abliegt Dass es in letzterer Lage die Inductions- 
kraft ist, welche überwiegt und die Bichtung der Schwingung 
bedingt, erkennt man daran, dass der üebergang aus dem einen 
in den anderen Zustand ohne Erlöschen der Funken in irgend 
einer Lage erfolgt. Für unseren Zweck kommt es auf die fol- 
gende Bemerkung an: liegt die Funkenstrecke um 90^ nach 
rechts oder links aus der Grundlinie herausgedreht, so liegt sie 
in einem Knotenpunkte in Hinsicht der elddrostatisohen Eraft, 
und die in ihr auftretenden Funken verdanken ihr Dasein ledigr 
lieh der Inductionskraft; insbesondere noch dem Umstände, 
dass die letztere, um den geschlossenen Ereis genommen, von 
Null verschieden ist In dieser besonderen Lage können wir 
also auch in der Nähe des primären Leiters die Induotions- 
wtrkung unabhängig von der elektrostatischen Wirkung unter- 
suchen. 

Die vollständigen Belege für die hier gegeben^i Deutungen 
sind in einer früher mitgetheilten Arbeit^) enthalten; auf einige 
Bestätigungen, welche diese Deutungen und damit die Ergebnisse 
jener Arbeit im Folgenden find^ weise ich hin. 

Die Wellen im geradlinigen Drahte. 

um mit Hülfe unserer primären Schwingungen fortschrei^ 
tende Wellen in einem Drahte zu erzeugen, welche unserem 
Zweck entsprechen, verfahren wir in folgender Weise. Hinter 
die Platte Ä setzen wir eine gleich grosse Platte P. Yon der 
letzteren führen wir einen 1 mm starken Kupferdraht bis zum 
Punkte m der Grundlinie, von da in einem Bogen von 1 m 
Länge bis zum Punkte n, welcher etwa 30 cm über der Funken- 
strecke liegt, und nun geradlinig parallel der Grundlinie fort bis 
auf solche Entfernung, dass eine Störung durch reflectirte Wellen 
nicht zu befürchten ist In meinen Versuchen durchsetzte der 
Draht das Fenster, ging dann etwa 60 m frei durch die Luft 
und endete in einer Erdleitung. Besondere Versuche zeigten, 
dass jene Entfernung hinreichend sei. Nähern wir nun diesem 
Draht einen fast zum Kreise geschlossenen metallischen Leiter, 



») Siehe No. 5 p. 87. 
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SO begleitet ein feines Funkenspiel in dem letzteren die Ent- 
ladungen des Inductoriums. Die Intensität der Funken können 
wir verändern, indem wir den Abstand der Platten P und^^ 
variiren. Dass die Wellen im Drahte von gleicher Schwingungs- 
dauer mit den primären Schwingungen sind, zeigt sich, wenn 
wir einen unserer abgestimmten secimdären Leiter dem Drahte 
nähern. In diesen nämlich fallen die Funken kräftiger aus, als 
in irgend welchen anderen, grösseren oder kleineren Metall- 
kreisen. Dass die Wellen wie in Hinsicht der Zeit, so auch 
in Hinsicht des Baumes regelmässig sind, kann erwiesen werden 
durch die Bildung stehender Wellen. Zu dem Ende lassen wir 
den Draht in einiger Entfernung vom Ursprung frei enden und 
nähern ihm unseren secundären Leiter in solcher Lage, dass die 
Ebene des letzteren den Draht aufnimmt, und dass die Funken- 
strecke dem Draht zugekehrt ist. Wir beobachten das Folgende : 
Am freien Ende des Drahtes sind die Funken im secundären 
Leiter sehr klein, sie nehmen an Länge zu, wenn wir uns dem 
Ursprünge des Drahtes nähern, in einiger Entfernung aber nehmen 
sie wieder ab und sinken fast auf Kuli, um dann wieder zuzu- 
nehmen. Wir haben einen Knotenpunkt gefunden. Messen wir 
nun die so gefundene Wellenlänge, machen die ganze Länge des 
Drahtes, vom Punkte n an gerechnet, gleich einem ganzzahligen 
Vielfachen dieser Länge imd wiederholen den Versuch, so finden 
wir, dass jetzt die ganze Länge sich durch Knotenpunkte in 
einzelne Wellen getheilt hat.^) Bestimmen wir jeden Knoten- 
punkt für sich mit möglichster Sorgfalt imd bezeichnen ihn 
durch einen aufgesetzten Papierreiter, so können wir uns über- 
zeugen, dass die Abstände der letzteren ziemlich gleich werden, 
und dass die Versuche einige Genauigkeit gestatten. 

Noch auf andere Weisen lassen sich übrigens die Sjioten 
von den Bäuchen unterscheiden. Nähern wir den secundären 
Leiter dem Drahte so, dass die Ebene des ersteren senkrecht 
steht auf dem letzteren, dass aber die Funkenstrecke weder dem 
Drahte völlig zu-, noch völlig abgewandt ist, sondern sich in 
einer mittleren Lage befindet, so ist der secundäre Kreis ge- 
eignet, Kräfte anzugeben, welche auf der Bichtung des Drahtes 
senkrecht stehen. Bei solcher Lage des Kreises sehen wir nun 



^) [Siehe Anmerkung 14 am Schlass des Buches]. 
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Funken auftreten in den Knotenpunkten, verlöschen in den 
Bäuchen. Zieht man mittelst eines isolirten Leiters Funken aus 
dem Drahte, so fallen diese etwas stärker aus an den Knoten- 
punkten als an den Bäuchen, doch ist der Unterschied klein 
und kann meist nur wahrgenommen werden, wenn man schon 
weiss, wo die Knoten, und wo die Bäuche liegen. Dass die 
letztgenannte Methode und andere verwandte Methoden kein 
deutliches Besultat geben, liegt daran, dass sich den von uns 
betrachteten Wellen andere unregelmässige Bewegungen über- 
lagern; mit Hülfe unserer abgestimmten Kreise aber finden wir 
die uns interessirenden Bewegungen heraus, wie man mit Hülfe 
von Besonatoren aus Geräuschen bestimmte Töne herauszuhören 
vermag. 

Schneiden wir den Draht in einem Knotenpunkte durch, so 
bleiben die Erscheinimgen in dem dem Ursprünge zugewandten 
Theile ungestört, aber auch in den losgetrennten Theil, weön 
wir denselben an seinem Orte belassen, pflanzen sich die Wellen, 
wenn auch mit verminderter Stärke, fort 

Die Messbarkeit der Wellenlängen lässt mannigfache An- 
wendungen zu. Ersetzen wir den bisherigen Kupferdraht durch 
einen dickeren oder dünneren Kupferdraht oder durch einen 
Draht aus anderem Metall, so behalten die Knotenpunkte ihre 
Lage bei Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in allen solchen 
Drähten ist daher gleich, und wir sind berechtigt, von derselben 
als einer bestimmten Geschwindigkeit zu reden. Auch Eisen- 
drähte machen keine Ausnahme von der allgemeinen Begel, die 
Magnetisirbarkeit des Eisens kommt also bei so schnellen Be- 
wegungen nicht in Betracht. Es wird interessant sein, das Ver- 
halten von Elektrolyten zu prüfen. Der Umstand, dass in 
diesen die elektrische Bewegung mit der Bewegung träger Masse 
verbunden ist, lässt eine geringere Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
vermuthen.i) Durch einen Schlauch von 10 mm Durchmesser, 
welcher mit Kupfervitriollösung gefüllt war, pflanzten sich die 
Wellen überhaupt nicht fort, doch mag der zu grosse Wider- 
stand die Ursache gewesen sein. Durch Messung der Wellen- 
längen können auch die relativen Schwingimgsdauem verschie- 
dener primärer Leiter bestimmt werden; es dürfte möglich sein. 



^) [Siehe Anmerkung 15 am SchluBs des Baches]. 
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auf diesem Wege die Schwingungsdauem von Flattea, Kugeln, 
Ellipsoiden eta zu yergleichen« 

In unserem besonderen Falle zeigte sich, dass Enoteur 
punkte sehr deutlich hervortraten, wenn der Draht in 8 m, oder 
wenn er in 5,5 m Entfernung vom Nullpunkt der Grundlinie 
abgeschnitten wurde. Im ersteren Falle fanden sich die Papier- 
reiter, welche zur Bestimmung der Knotenpunkte benutzt wmen, 
bei — 0,2 m, 2,3 m, 5,1 m, 8 m, in letzterem bei — 0,1 m, 2,8 m, 
5,5 m Entfernung vom NuUpunkt Es erhellt, dass sich die 
(halbe) Wellenlänge im fr^en Draht wenig von 2,8 m unter- 
scheiden kann. Dass die erste Wellenlänge, von P ab gerechnet, 
kleiner erscheint, kann wegen der Anwesenheit der Platte und 
der Krümmung des Drahtes nicht Wunder nehmen. Aus einer 
Schwingungsdauer von 1,4 hundertmiUiontel Seounde und einer 
Wellenlänge von 2,8 m ergiebt sich die Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit der elektrischen Wellen in Drähten zu 200 000 km/sec.^) 
Nach einer sehr guten Methode haben Fizeau und Gounelle*) 
im Jahre 1850 für diese Geschwindigkeit in Eisendrähten 
100000 km/sec, in Kupferdrähten 180000 km/sec gefunden. 
W. Siemens >) hat im Jahre 1875 mit Hülfe von Flaschenent- 
ladungen Geschwindigkeiten von 200000—260000 km/sec in 
Eisendrähten gefunden. Andere Messungen können kaum in 
Betracht kommen. Jene experimentell gefundenen Wertbe neh- 
men den unserigen gut in ihre Mitte. Da unser Werth mit 
Hülfe einer zweÜelhaften Theorie gefunden ist, dürfen wir ihn 
nicht für eine neue Messung der gleichen Grösse ausgeben; wir 
dürfen aber umgekehrt aus der Uebereinstimmung mit den Ter- 
suchsresultaten abnehmen, dass unsere berechnete Sohwingnng&- 
dauer der Ordnung nach richtig ist 

Interferem der directen mit der durch den Draht fort- 

goleitoten Wirkung. 

Wir stellen die quadratische Strombahn B im Nullpunkt 
in der zweiten Hauptlage so auf, dass sich die Funkenstrecke 
im höchsten Punkte befindet Die Wellen im Drahte üben jetzt 

[Sioho Anmerkung 16 am Schlius des Baches]. 

•) Fiioau u. Gounelle, Pögg. Ann. 80. p. 158. 1850. 

•) >V, 8l(^m*ni. Pogg. Ann. 157. p. 309. 1876, 
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keinen Einfluss aus, die directe Wirkung yerursacht Fanken von 
2 mm Länge. Bringen wir nun B durch Drehung um eine 
Terticale Axe in die erste Hauptlage, so findet umgekehrt eine 
directe Einwirkung der primären Sdbiwingung nicht statt, aber 
die Wellen im Drahte erzeugen jetzt Funken, welche wir durch 
Annäherung von P an ^ ebenfalls fast auf 2 mm Länge bringen 
können. In mittleren Lagen werden beide Ursachen zu Funken 
Anlass geben, und es ist denselben also die Möglichkeit geboten, 
nach Maassgabe ihrer Fhasendifferenz sich gegenseitig zu rer* 
stärken oder zu schwächen. In der That beobach^n wir eine 
derartige Erscheinung. Stellen wir nämlich die Ebene von B so 
ein, dass ihre nach AÄ' hin gerichtete Normale von derjenigen 
Seite des primären Leiters, auf weldier sich die Flatte P be- 
findet, wegweist, so fallen die Funken kräftiger aus, als selbst 
in den Hauptlagen; stellen wir aber jene Ebene so, dass ihre 
Normale auf P zuweist, so erlösch^i die Funken und treten erst 
bei wesentlicher Verkleinerung der Funkenstrecke wieder auf. 
Bringen wir unter übrigens gleichen Umständen die Funken- 
strecke im tiefsten Funkte von B an, so tritt Auslöschung dann 
ein, wenn die Normale von P abweist Weitere Variationen des 
Versuches, in welchen z. B. der Draht unterhalb des secundiren 
Leiters vorbeigeleitet wurde, verliefen so, wie es nach dem Mit- 
getfaeilten zu erwarten war. Die Erscheinung selbst hatten wir 
erwartet; suchen wir uns klar zu machen, dass auch der 8inn 
der Einwirkung unserer Deutung entspricht Um die Vorstel- 
lung zu fixiren, sei die Funkenstrecke im höchsten Punkte ge- 
legen, die Normale g^en P gekehrt (wie in der Figur). Fassen 
wir einen Zeilpunkt ins Auge, in welchem sich die Flatte A im 
Zustande grösster positiver Ladung befindet Die elektrostatische 
und damit die Oesamm&raft ist dabei von A gegen Ä gerichtet 
Die durch dieselbe in B erzeugte Sdiwingong ist bestimmt durch 
die Richtung der Kraft im unteren Tbeile von B, Es wird also 
die positive Eiektridtftt gegen A' hin im unteren^ von A' fort 
im oberai Tbeile getneheiL Achten wir nun auf die Wirkung 
der Wellen. So lange A podtiv geladen ist, flieset die positive 
Elektridtät aus der Flatte P henn». Diese Strömung ist in 
dem von uns betiacbtelm Augenbli(^ in der Mitte der ersten 
halben Welladänge des Drahtes im Ma:Kimum ihrer 'Kntwiak^ 
lung. Eine Viertdwellenlänge wdter vom Ursprang entfernt, 
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nämlich in der Kähe unseres Nullpunktes, ist sie erst im Be- 
griff, diese vom Kulipunkt abgewandte Richtung anzunehmen. 
Es drängt daher hier die Inductionskraft die benachbarte posi- 
tive Elektricität gegen den Ursprung hin. Insbesondere in 
unserem Leiter B wird die positive Elektricität in solche Kreis- 
bewegung gesetzt, dass sie im oberen Theile gegen Ä' hin, im 
unteren von A' abzufliessen strebt Sonach wirken in der That 
elektrostatische und elektrodynamische Eraft mit nahezu gleicher 
Phase gegen einander und müssen sich mehr oder weniger ver- 
nichten. D^hen wir den secundären Ereis um 90 o durch die 
erste HaupÜage hindurch, so wechselt wohl die directe Wirkung 
ihr Zeichen, nicht aber die Wirkung der Wellen, und die beiden. 
Ursachen verstärken einander. Das gleiche gilt, wenn wir den 
Leiter B m seiner Ebene so drehen, dass die Funkenstrecke in. 
den tiefsten Funkt gelangt 

Wir schalten jetzt statt des Drahtstückes mn grössere Draht- 
längen ein. Wir bemerken, dass dabei die Interferenz immer 
undeutlicher wird; haben wir ein Drahtstück von 250 cm Länge 
eingeschaltet, so ist sie gänzlich verschwunden, die Funken sind 
gleich lang, ob nun die Normale von P ab- oder auf P zuweist 
Verlängern wir den Draht weiter, so tritt wieder ein Unterschied 
der verschiedenen Quadranten auf, und die Auslöschimg der 
Funken in dem einen wird ziemlich scharf, wenn 400 cm Draht 
eingeschaltet sind. Aber nun tritt im Gegensatz zu früher Aus- 
löschung dann ein, wenn bei oben liegender Funkenstrecke die 
Normale von P abweist Bei weiterer Verlängerung verschwindet 
die Interferenz von neuem, um dann bei Einschaltung von etwa 
6 m Draht wieder iu dem ursprünglichen Sinne aufzutreten. Die 
Erklärung dieser Erscheinungen durch die Verzögerung der 
Drahtwellen leuchtet ein, dieselben geben uns die Sicherheit, 
dass auch in den fortschreitenden Wellen nach je etwa 2,8 m 
die Zustände ihr Vorzeichen umgekehrt haben. 

Wollen wir Interferenzen herstellen, während sich der secun- 
däre Ereis C m der dritten HaupÜage befindet, so müssen wir 
den geradlinigen Draht aus seiner bisherigen Lage entfernen 
und ihn in der Horizontalebene an C entweder auf der Seite der 
Platte A oder der Platte A' vorbeiführen. Praktisch genügt es, 
wenn wir den Draht locker spannen, ihn mit einer isolirenden 
Zange fassen und ihn abwechselnd der einen oder der anderen 
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Seite von C nahem. Wir beobachten das Folgende: Leiten wir 
die Wellen an derjenigen Seite vorbei, an welcher sich die Platte 
P befindet, so heben die Wellen die vorherbestandenen Funken 
auf. Führen wir die Wellen an der entgegengesetzten Seite 
vorbei, so verstärken sie die schon vorhandenen Fanken, und 
2war beides stets, welches auch die Lage der Funkenstrecke im 
Xreise ist Wir sahen, dass in dem Augenblicke, in welchem 
die Platte Ä im Zustand stärkster positiver Ladung ist, und in 
welchem also die primäre Strömung von Ä wegzufliessen beginnt, 
die Strömung im ersten Kuotenpunkt des geradlinigen Drahtes 
anfängt, vom Ursprung desselben abzufliessen. Beide Strömungen 
umkreisen also C in gleichem Sinne, wenn der geradlinige 
Draht auf der von A abgewendeten Seite von G liegt, im ent- 
gegengesetzten Falle umkreisen sie G in verschiedenem Sinne, 
und ihre Wirkungen zerstören einander. Dass die Lage der 
Pankenstrecke gleichgültig ist, beweist unsere Annahme, dass 
die Bichtung der Schwingung hier durch die elektrodynamische 
Kraft bestimmt ist. Auch die letztbeschriebenen Interferenzen 
kehren ihren Sinn um, wenn zwischen den Punkten m und n 
anstatt 100 cm Draht 400 cm Draht eingeschaltet werden« 

Auch in solchen Lagen, in welchen der Mittelpunkt des 
secundären Kreises ausserhalb der Orundlinie sich befindet, 
habe ich Interferenzen hergestellt, doch sind dieselben für un- 
seren gegenwärtigen Zweck nur insofern von Bedeutung, als sie 
durchaus Bestätigung der zu Grunde liegenden Anschauungen 
ergaben. 

Interferenzen in verschiedenen Entfernungen. 

In gleicher Weise, wie im NuUpunkt, können wir auch in 
grösseren Entferungen Interferenzen hervorrufen. Damit die- 
selben deutlich seien, haben wir dafür zu sorgen, dass die Wir- 
kung der Drahtwellen jeweils von ähnlicher Grösse sei, wie die 
directe Wirkung, was wir durch Vergrösserung des Abstandes 
zwischen P und A bewirken können. Die Bichtigkeit der fol- 
genden Betrachtung liegt nun auf der Hand: Pflanzt sich die 
Wirkung durch den Luftraum mit unendlicher Geschwindigkeit 
fort, so muss sie mit den Drahtwellen nach je einer halben 
Wellenlänge der letzteren, also nach je 2,8 m in entgegengesetztem 
Sinne interferiren. Pflanzt sich die Wirkung durch die Luft mit 
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gleicher Qesdiwmdigkeit me die Drahtwellem fort, so wird aie 
mit jenen in allen Entfernungen in glaclier Weise interfeiiren. 
FQanzt sich die Wirkung dorch die Lnft mit endlicher, aber 
mderer Gteschwindigkeit als die Drahtwellen lort, so wird die 
Interferenz ihren Sinn ändern, aher in ZwiBchsnräumen, welche 
grösser als 2,8 m sind. 

Um za ermitteln, was thatsächlich stattfände, bediente ich 
mich zonächst der Art von Interferenzen, welche beim üeber- 
gang ans der ersten in die zwräte Hauptlage beobachtet werden. 
Die Fonkenstrec^e befand sich oben. Ich beschränkte mich 
zuDädist anf Entfernungen bis zu 8 m vom Nullpunkte an. Am 
Ende jedes halben Meters dieser Strecke wurde der secuodäre 
Leiter aufgestellt und untwsacht, ob ein Unterschied in der 
Funkeostrecke zu constatiren sei, je nachdem die ^Normale gegen 
P hin- oder von P fortwies. War ein solcher Unterschied nicht 
roriianden, so wurde das Resultat des Versuchs durch das 
Zeichen o aufgezeichnet. Waren die Funken kleiner, während 
die Nonnale auf F iiinwies, so wurde eine Interferenz oonstatirt, 
welche durch das Zeichen -f- dargestellt wurde. Das Zeichen — 
wurde benutzt, um eine Interferenz bei entgegengesetzter Rich- 
tung der Normale zn bezeichnen. Um die Versnche zu verviel- 
fältigen, wiederholte ich sie häufig, indem ich jedesmal den 
Draht m n durch einen 50 cm liuigeren Draht ersetzte and ihn 
so allmäblitdi von 100 cm auf 600 cm anwachsen liess. Die 
folgende, leicht verständliche Uebersicht entiiält die Besoltate 
meiner Versuche. 
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Hiemach möchte es fast scheinen, als ob die Interferenzen 
nach je einer halben Wellenlänge der Drahtwellen ihr Zeichen 
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änderten.^) Allein wir bemerken erstens, dass dies doch nicht 
genau zutrifft So müsste sich in der ersten Zeile das Zeichen o 
wiedeiiiolen in den Entfernungen von 1 m, 3,8 m, 6,6 m, während 
es sich offenbar seltener wiederholt Zweitens bemerken wir, 
dass die Yerschiebung der Phase sdineller erfolgt in der Nähe 
des Ursprungs, als in der Entfernung Ton demselben. Alle 
Zeilen zeigen dies übereinstimmend. läne Yeränderlichkeit der 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist nicht wahrscheinlich. Wir 
schieben vielmehr mit gutem Orunde diese Erscheinung auf den 
Umstand, dass wir die Oesammtkraft benutzen, welche sich in 
elektrostatische und elektrodynamische Kraft trennen lässt Schon 
die Theorie hat wahrscheinlich gemacht, dass erstere, welche in 
der Nähe der primären Schwingung überwiegt, sich schneller 
ausbreitet als letztere, welche in der Entfernung fast allein zur 
Geltung kommt Um zunächst das Thatsächliche der Erschei- 
nungen in grösserer Entfernung festzustellen, habe ich wenig- 
stens für drei Werthe der Länge m n die Yersuche bis auf 12 m 
Entfernung ausgedehnt, was freüich nicht ohne einige Anstren- 
gung möglich war. Hier sind die Resultate. 
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Dürfen wir annehmen, dass in den grösseren Entfernungen 
nur die Inductionswirkung thätig ist, so werden wir aus diesen 
Beobachtungen schliessen, dass die Interferenz dieser mit den 
DrahtweUen nur nach je 7 m etwa ihr Zeichen wechselt 

Um nun aber die Inductionskraft auch in der Nähe der 
primären Schwingung, wo die Erscheinungen deutlicher sind, zu 
untersuchen, benutzte ich die Interferenzen^ welche in der dritten 
Hauptlage auftreten, während die Funkenstrecke um 90^ aus der 
Grundünie herausgedreht ist Der Sinn der Interferenz im Null- 
punkt ist bereits oben erwähnt, dieser Sinn soll durch das 
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Zeichen — angezeigt werden, während das Zeichen -i- eine Inter- 
ferenz bei Vorbeileitung der Wellen auf der von P abgekehrten 
Seite von C bezeichnen soU. Durch diese Wahl der Vorzeichen 
setzen wir uns in üebereinstimmung mit der bisherigen Zeichen- 
gebung. Denn da die Inductionskraft der G^sammtkraft im 
NuUpunkt entgegengesetzt ist, würde auch unsere erste Tabelle 
mit dem Zeichen — beginnen, falls der Einfluss der elektro- 
statischen Kraft beseitigt werden könnte. Der Versuch zeigt 
nun zunächst, dass in einer Entfernung von 3 m noch immer 
Interferenz stattfindet, und zwar von gleichem Vorzeichen wie 
im Nullpunkt. Dieser Versuch, oft mit niemals zweideutigem 
Erfolge wiederholt, genügt, die endliche Ausbreitungsgeschwin- 
digkeit der Inductionswirkung zu erweisen. Leider Hessen sich 
die Versuche wegen der Schwäche dieser Art der Funken nicht 
auf eine grössere Entfernung als 4 m ausdehnen. Um auch 
innerhalb dieser Strecke eine Verschiebung der Phase con- 
statiren zu können, wiederholte ich die Versuche mit Varia- 
tion der Drahtlänge m n und gebe die Resultate in folgender 
XJebersicht: 
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Eine Discussion dieser Resultate zeigt, dass auch hier mit 
wachsender Entfernung die Phase der Interferenz sich ändert, 
und zwar so, dass in einer Entfernung von 7—8 m eine Um- 
kehr des Vorzeichens zu gewärtigen ist 

Allein viel deutücher tritt dieses Resultat hervor, wenn wir 
nunmehr die Beobachtungen der zweiten und der dritten Ueber- 
sicht combiniren, indem wir bis zu einer Entfernung von 4 m 
die Ergebnisse der letzteren, darüber hinaus die der ersteren 
benutzen. In dem erstgenannten Intervall haben wir alsdann 
den Einfluss der elektrostatischen Kraft durch die besondere 
Lage unseres secundären Leiters vermieden, in dem letztge- 
nannten fällt dieser Einfluss durch die schnelle Abnahme jener 
Kraft heraus. Wir dürfen erwarten, dass die Beobachtungen 
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beider Intervalle sich einander ohne Sprang anschliessen werden, 
xmd wir finden unsere Erwartung bestätigt So erbalten wir 
nunmehr durch Nebeneinanderstellung der Zeichen die folgende 
Tafel für die Interferenz der elektrodynamischen Kraft mit der 
Wirkung der Drahtwellen: 
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Auf diese Tafel gründe ich die folgenden Schlüsse: 

1. Die Interferenz wechselt nicht nach je 2,8 m ihr Vor- 
ziehen. Also breiten sich die elektrodynamischen Wirkungen 
nicht mit unendlicher Geschwindigkeit aus. 

2. Die Interferenz ist aber auch nicht in allen Punkten in 
gleicher Phase. Also breiten sich die elektrodynamischen Wir- 
kungen durch den Luftraum auch nicht mit derselben Gfeschwin- 
digkeit aus, wie die elektrischen Wellen in Drähten. 

3. Eine allmähliche Verzögerung der Wellen im Draht be- 
wirkt, dass eine bestimmte Phase der Interferenz gegen den 
Ursprung der Wellen hin wandert. Aus dieser Richtung der 
Wanderung folgt, dass von den beiden verschieden schnellen 
Ausbreitungen die Ausbreitung durch den Luftraum die schnellere 
ist. Denn wenn wir durch Verzögerung einer der beiden Wir- 
kungen das ZusammentrefTen beider früher herbeiführen, so haben 
wir die langsamere verzögert. 

4. In Abständen von je etwa 7,5 m geht das Vorzeichen 
der Interferenz in das entgegengesetzte über. Nach Durch- 
laufung von je 7,5 m überholt daher die elektrodynamische 
Wirkung je eine Welle im Drahte. Während erstere die 7,5 m 
zurücklegte, hat letztere 7,5 — 2,8 = 4,7 m zurückgelegt. Das 
Verhällattiss beider Geschwindigkeiten ist daher 75 : 47, und die 
halbe Wellenlänge der elektrodynamischen Wirkung im Luftraum 
2,8 X 75 / 47 = 4,5 m. Da diese Strecke in 1,4 hundert- 
milliontel Secunden zurückgelegt wird, so ergiebt sich die abso- 
lute Geschwindigkeit der Ausbreitung durch die Luft zu 320 000 km 
in der Secunde. Diese Angabe gilt nur der Ordnung nach, doch 

Hertz f Abhandlangen. 9 
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kann der wahre Werth schwerlich mehr als das Anderthalbfache 
und schwerlich weniger als zwei Dritttheile des angegebenen 
Werthes betragen. Der wahre Werth kann lediglich durch Ver- 
suche ermittelt werden, sobald es gelingt, die Geschwindigkeit 
der Elektricität in Drähten genauer, als es bisher geschehen, zu 
bestimmen. 

Da in der Nahe der primären Schwingung die Interferenzen 
allerdings nach je 2,8 m ihr Zeichen wechseln, so möchte man 
schliessen, dass sich die hier vorzugsweise wirkende elektrosta- 
tische Kraft mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreitet Allein 
im wesentlichen würde dieser Schluss auf einem einzigen Zeichen- 
wechsel beruhen, und dieser eine Wechsel wird, abgesehen von 
jeder Phasenverschiebung, dadurch erklärt, dass die G^sammt- 
kraft in einiger Entfernung von der primären Schwingung das 
Yorzeichen ihrer Amplitude wechselt Bleibt sonach die absolute 
Geschwindigkeit der elektrostatischen Eraft einstweilen unbekannt, 
so lassen sich doch bestimmte Gründe dafür anführen, dass 
elektrostatische und elektrodynamische Eraft eine verschiedene 
Geschwindigkeit besitzen. Der erste Grund ist dieser, dass die 
Gesammtkraft in keinem Punkte der Grundlinie verschwindet. 
Da in der Nahe die elektrostatische, in der Feme die elektro- 
dynamische Eraft überwiegt, so müssen in einer mittleren Lage 
beide entgegengesetzt gleich werden, und da sie sich nicht ver- 
nichten, so müssen sie zu verschiedenen Zeiten in dieser Lage 
eintreffen. 

Der zweite Grund ist hergenommen aus der Verbreitung 
der Eraft durch den ganzen Baum. In welcher Weise die Eich- 
tung der Eraft in einem beliebigen Punkte ermittelt werden 
kann, ist in einer vorausgesandten Arbeit angegeben worden,^) 
Es ist dort auch bereits die Yertheilung der Eraft besprochen 
und bemerkt worden, dass es vier eigenthümliche Punkte in der 
Horizontalebene giebt, etwa 1,2 m vor und hinter dem äusseren 
Bande unserer Platten A und Ä\ in welcher eine bestimmte 
Bichtung der Eraft sich nicht angeben lässt, sondern in allen 
Bichtungen die Eraft mit angenähert gleicher Stärke wirksam ist. 

Es scheint dies nur in der Weise zu deuten zu sein, dass 
hier die elektrostatische und die elektrodynamische Gomponente^ 
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senkrecht aufeinander and nahezu gleich, mit merklicher Fhasen- 
differenz eintreffen, sodass sie sich nicht zu einer geradlinig 
schwingenden Resultanten zusammensetzen, sondern zu einer 
Resultanten, welche während jeder Schwingung die Richtungen 
der Windrose durchläuft 

Der Umstand, dass verschiedene Theile der Gesammtkraft 
eine verschiedene Geschwindigkeit besitzen, ist auch insofern von 
Wichtigkeit, als er einen von dem bisherigen unabhängigen 
Beweis dafür bildet, dass mindestens einer dieser Theile sich 
mit endlicher Geschwindigkeit ausbreiten müsse. 

Folgerungen. 

An den quantitativen Ergebnissen dieser ersten Versuche 
mögen weitergehende Versuche mehr oder weniger bedeutende 
Verbesserungen anzubringen finden; der Weg aber, auf welchem 
solche Versuche vorzugehen haben, darf schon jetzt als geebnet 
bezeichnet werden, und die Thatsache, dass sich die Wirkung 
der Induction mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet, darf schon 
jetzt als erwiesen gelten. Diese Errungenschaften aber führen 
mannigfaltige Folgen mit sich, von welchen es mir gestattet sein 
möge, einige hervorzuheben. 

1. Die unmittelbarste Folgerung ist die Bestätigung der 
Faraday' sehen Anschauung, nach welcher die elektrischen 
Kräfte selbständig im Raum bestehende Polarisationen sind. Denn 
in den von uns untersuchten Erscheinungen sind solche Kräfte 
noch im Raum vorhanden, nachdem die Ursachen, welche sie 
erzeugt haben, wieder verschwunden sind. Diese Kräfte sind 
also nicht lediglich Theile oder Attribute ihrer Ursachen, sondern 
sie entsprechen veränderten Zuständen des Raumes. Die mathe- 
matischen Bestimmungsstücke dieser Zustände rechtfertigen es 
dann, dass man sie als Polarisationen bezeichne, welches auch 
immer die Natur dieser Polarisationen sein mag. 

2. Es ist gewiss bemerkenswerth, dass der Nachweis einer 
endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit zunächst für eine Kraft 
erbracht werden konnte, welche umgekehrt proportional der Ent- 
fernung, nicht dem Quadrate derselben, abnimmt. Allein es 
verdient auch hervorgehoben zu werden, dass dieser Nachweis 
nicht ohne Rückwirkung bleiben kann auf solche Kräfte, welche 
dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional sind. Denn 

9* 
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wir wissen, dass die ponderomotorische Anziehung zwischen 
Strömen und die magnetifichen Wirkungen derselben mit den 
Inductionswirkungen durch das Princip Ton der Erhaltuii^ der 
Kraft auf das engste verknüpft sind, wie es scheint, im Yerhältniss 
von Wirkung und Gegenwirkung. Ist dies Yerhältniss nicht 
lediglidi ein täuschender Schein, so ist es nicht wohl verständ- 
lich, wie sich die eine Wirkung sollte mit endlicher, die andere 
mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreitrai. 

3. Die schon durch vide Wahrscheinlichkeitsgründe gestützte 
Hypothese, dass die Transversalwellen des lichtes elektrodyna- 
mische WeUen seien, gewinnt feste Grundlage durch den Nach- 
weis, dass es wirklich elektrodynamische Transversalwellen im 
Lufträume giebt, und dass diese eich mit einer der Geschwindig- 
keit des Lichtes verwandt^i Geschwindigkeit aasbreiten. Auch 
öffiiet sich ein Weg, jene wichtige Ajischauung endgültig zu be- 
stätigen oder zu widerlegen. Denn es scheint die Möglichkeit 
gegeben, die Eigenschaften eiektrodjmamischer Transversalwellen 
auf dem Wege des Versuchs zu studiren und dieselben mit den 
Eigenschaften der lichtwellen zu vergleichen. 

4 Die noch offenen Fragen der Elektrodynamik, wdche die 
ungeschlossenen Ströme betreffen, dürften der Lösung zugang* 
lieber sein als bisher. Einige solcher Fragen erledigen sich wohl 
unmittelbar aus den bereits gewonnene Besultaten. Insofern 
es der Elektrodynamik nur an der Eenntniss gewisser Gonstanten 
fehlt, möchten sogar die erhaltenen Resultate vielleicht hinreichen 
zur Entscheidung zwischen den streitenden Theorien, voraus- 
gesetzt, dass wenigstens eine derselben die richtige wäre. 

Gegenwärtig gehe idi indessen auf derartige Anwendungen 
nicht ein^ da idi erst die Ei^bnisse weiterer Versuche, deren 
die Methode offenbar noch viele an die Hand giebt, abzuwarten 
wünsche. 



8. lieber elektrodynamische Wellen im Lnft- 
ranme nnd deren Reflexion. 

(Wiedemanns Ann. 84. p. 610. 1888.) 



Yor kurzem habe ich yersucht, durch das Experiment zu 
beT^eisen,^) dass die Inductionswirkung sich mit endlicher Ge- 
schwindigkeit durch den Luftraum ausbreitet Die Schlüsse, auf 
welche jener Beweis gegründet wurde, scheinen mir nun auch 
Toilkommen bündig, allein dieselben sind in yerwickelter Weise 
aus verwickelten Thatsachen hergeleitet und sind daher Tielleicht 
nicht eben einleuchtend für denjenigen, welcher nicht der ganz^i 
Anschauungsweise von yomherein ein günstiges Yorurtheil ent- 
gegentragt in dieser Hinsicht wird jener Beweis passend ergänzt 
durch die Betrachtung der in Folgendem mitzutheilenden Erschei- 
nungen, welche die weUenförmige Ausbreitung der Induction durch 
den Luftraum fast greifbar Tor die Augen führen. Auch gestatten 
diese neuen Erscheinungen eine unmittelbare Messung der Wellen- 
länge in der Luft Dass sich für denselben Apparat die so direct 
gemessene Länge von der früher indirect bestimmten nur wenig 
unterscheidet, wird als Zeichen dienen können, dass auch schon 
der frühere Beweis im wesentlichen richtig geführt war. 

Yielfiich hatte ich in den Yersuchen, in welchen ich die 
Wirkung einer geradlinigen Schwingung auf einen secundären 
Leiter prüfte, Erscheinungen beobachtet, welche eine Reflexion 
der Inductionswirkung Ton den Wänden des Gebäudes anzu- 
deuten schienen. So traten häufig auch in solchen Lagen des 
secundären Kreises schwache Funken auf, in welchen dies schon 
aus geometrischen Gründen der Symmetrie durch eine unmittel- 
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bare Wirkung durchaus nicht geschehen konnte, und zwar vor- 
zugsweise in der Nahe fester Wände. Besonders aber trat mir 
mit Beständigkeit folgende Erscheinung entgegen : Prüfte ich die 
Funken im secundären Leiter in sehr grossen Entfernungen yom 
primären Leiter, woselbst die Funken schon äusserst schwach 
waren, so bemerkte ich, dass in den meisten Lagen des secun- 
dären Kreises die Funken wieder sehr deutlich zunahmen^ wenn 
ich mich einer festen Wand näherte, um dann in unmittelbarer 
Nähe derselben &st plötzlich zu verschwinden. Die einfachste 
Erklärung schien mir diese, anzunehmen, dass die sich wellen- 
förmig ausbreitende Inductionswirkung von den Wänden reflectirt 
würde, und dass die zurückgeworfenen Wellen die ankommenden 
ia gewissen Entfernungen verstärkten, in anderen schwächten, 
indem durch die Interferenz beider stehende Wellen im Luft- 
raum sich ausbildeten. Lidem ich die Bedingungen für eine 
Beflexion mehr und mehr günstig gestaltete, trat die Erschei- 
nung mehr und mehr hervor, und die gegebene Deutung wurde 
immer wahrscheinlicher. Ich halte mich indess bei den unvoll- 
kommenen Versuchen nicht auf, sondern gehe unmittelbar zur 
Beschreibung der Hauptversuche über. 

Der Hörsaal der Physik, in welchem diese Versuche ange- 
stellt wurden, ist nahe an 15 m lang, 14 m breit, 6 m hoch. 
Parallel mit den beiden Längswänden ziehen sich indessen zwei 
Beihen eiserner Säulen hin, deren Gesammtheit sich für die 
elektrodynamische Wirkung wohl schon mehr wie eine feste Wand 
verhält, sodass die ausserhalb derselben gelegenen Theile des 
Baumes nicht mitgerechnet werden können. Es blieb daher für 
die Versuche der Mittelraum von 15 m Länge, 8,5 m Breite, 
6 m Höhe. Aus diesem Baum Hess ich die hängenden Theile 
der Oasleitungen und die metallenen Kronleuchter entfernen, 
sodass er nichts enthielt als die hölzernen Tische und Bänke, 
welche nicht wohl entfernt werden konnten, von denen aber 
eine schädliche Wirkung weder zu erwarten war, noch sich 
geltend machta Die eine der Stirnwände des Baumes, an 
welcher die Beflexion stattfinden sollte, war eine von zwei Thür- 
öflnungen durchbrochene massive Sandsteinwand; zahlreiche Gas- 
leitungen zogen sich an derselben hin. um der Wand noch 
mehr den Charakter einer leitenden Fläche zu eriheilen, wurde 
an derselben ein Zinkblech von 4 m Höhe und 2 m Breite be- 
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festigt; dasselbe wurde durch Drahte mit den Oasleitungen und 
einer nahen Wasserleitung in Yerbindung gesetzt, insbesondere 
wurde Sorge getragen, dass von dem oberen und unteren Ende 
des Blechs die sich daselbst etwa ansanmxelnde Elektricität mög- 
lichst frei abfliessen konnte. 

Gegenüber der Mitte dieser Wand in 13 m Abstand von 
derselben, also in 2 m Abstand von der Gegenwand, wurde der 
primäre Leiter aufgestellt. Es war derselbe Leiter, welcher bei 
den früheren Yersuchen über die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
gedient hatte. Die Richtung des leitenden Dnüites wurde jetzt 
vertical gestellt, es schwankten dann auch die in Betracht, kom- 
menden Eräfte in verticaler Bichtung auf und ab. Der Mittel- 
punkt des primären Leiters lag 2,5 m über dem ebenen Fuss- 
boden; in gleicher Entfernung über demselben wurden auch 
die Beobachtungen angestellt; indem in entsprechender Höhe 
aus Tischen und Brettern ein Gang für den Beobachter her- 
gestellt war. Eine von dem Mittelpunkt des primären Leiters 
auf die spiegelnde Fläche gefällte Senkrechte nennen wir das 
Einfallsloth. Unsere Versuche beschränken sich auf die Nähe 
desselben; Yersuche bei einem grösseren Einfallswinkel würden 
sich compliciren durch die Bücksicht, welche auf die verschiedene 
Polarisation der Wellen zu nehmen wäre. Eine Verticalebene, 
welche dem EinfallsloHi parallel liegt, ist in unseren Yersuchen 
als eine Schwingungsebene, eine zum Einfallsloth senkrechte 
Ebene als eine Wellenebene zu bezeichnen. 

Der secundäre Leiter war der ebenfalls schon früher be- 
nutzte Kreis von 35 cm Badius. Er war in sich selbst drehbar 
auf einer Axe befestigt, welche durch seinen Mittelpunkt ging 
und senkrecht auf seiner Ebene stand. Diese Axe lag in den 
Yersuchen horizontal; sie war in einem Holzgestell so befestigt, 
dass sie mitsammt dem Kreise um eine verticale Axe gedreht 
werden konnte. Es genügt freilich für die meisten Yersuche, 
dass der Beobachter den in seinem isolirenden Holzgestell be- 
festigten Kreis in der Hand halte und ihn so auf das bequemste 
in die verschiedenen Lagen bringe. Allein da der Körper des 
Beobachters immer ein wenig Einfluss hat, müssen die so er- 
haltenen Beobachtungen durch Beobachtungen aus grösserem Ab- 
stand controlirt werden. Die Funken sind auch kräftig genug, 
um im Dunkeln aus einer Entfernung von mehreren Metern ge- 
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sehen zu werd^i, im hellen Zimmer ist freilich von den zu be- 
schreibenden Erscheinungen auch aus der Nähe so gut wie nichts 
wahrzunehmen. 

Die Erscheinung, welche uns nach solchen Zurüstungen am 
auffälligsten entgegentritt, ist die folgende: Wir bringen dea 
Mittelpunkt unseres seeundären Kreises in das Einfallsloth, die 
Ebene desselben in die Schwingungsebene und Icehren nun die 
Funkenstrecke einmal der refiectirenden Wand zu, das andere 
Mal Ton derselben ab. Im allgemeinen fallen in beiden Lagen 
die Funken sehr rersdüeden aus. Stellen wir den Versuch an 
in etwa 0,8 m Entfernung von der Wand, so sind die Funken 
wdt kräftiger, wenn die Funkenstrecke der Wand zugekehrt ist 
Wir können die Länge der Funken so reguliren, dass ein be- 
ständiger Funkenstrom übergeht, wenn die Funkenstrecke der 
Wand zugek^irt ist, und dass durchaus kein Funke üb^gehtin 
der ^itgegengesetzten Lage. Wiederholen wir den Yersuch in 
3 m Entfernung von der Wand, so finden wir umgekehrt einen 
beständige Funkenstrom in der von der Wand abgekehrten^ 
und Funkenlosigkeit in der der Wand zugekehrten Fanken- 
strecke. Entfernen wir uns weiter bis auf 5,5 m, so hat eine 
neue Umkehr stattgefunden, der Funken auf der Seite der Wand 
ist im Yortheil gegenüber dem Funken auf der anderen Seite. 
Endlich in 8 m Entfernung Ton der Wand finden wir, dass 
sich ein abermaliger Wechsel vollzogen hat, der Funke ist stärker 
auf der von der Wand abgekehrten Seite, doch ist der Untere 
sdiied nicht mehr so bedeutend. Auch findet eine weitere Um- 
kehr nicht statt, die überwiegende Stärke der directen Wirkung 
und die in der Nähe der primären Schwingung stattfindenden com* 
plioirten Kräfte v^hindem dies. Unsere Figur, in welcher der 
Maassstab die Entfernungen von der Wand angiebt, stellt in I, 
II, in, lY den secundären Kreis in denjenigen Lagen dar, in 
welchen die Entwickelung der Funken die stärkere war. Der alter- 
nirende Charakter der Zustände des Raumes tritt deutlich hervor. 

In den Entfernungen, welche zwischen den erwähnten liegen, 
werden die beiden in Betracht kommenden Funken gleich gross, 
und auch in unmittelbarer Nachbarschaft der Wand nimmt der 
Unterschied der Funken wieder ab. Wir können also diese 
Punkte, nämUch die Funkte Ä^ B^ C, D der Figur in gewissem 
Siime als Knotenpunkte bezeichnen. Doch dürfen wir mcht etwa 
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Fig. 26. 



die Strecke von einem dieser Funkte zum nächsten ftir die halbe 
Wellenlänge halten. Denn wenn alle elektrischen Bewegungen 
ihre Sichtung bei TTeberschreitung eines jener Punkte umkehrten, 
so müssten sich die Erscheinungen im secundären Kreise ohne 
Umkehr wiederholen, da sich die Richtung der Schwingung in 
der Funkenlänge nicht ausspricht Yielmehr ist aus diesen Ver- 
suchen zu schUessen, dass'sich bei üeberschreitung eines jeden 
jener Punkte ein Theil der Wirkung umkehre, ein anderer Theil 
aber nicht. Zulässig ist dagegen die Annahme, dass die doppelte 
Entfernung jener Funkte der halben Wellenlänge entspreche, so- 
dass diese Funkte das Ende je einer Yiertelweilenlänge be- 
zeichnen. In der That kommen wir auf Grund dieser Annahme 
und der schon ausgesprochenen Grundanschauung zu einer voll- 
ständigen Erklärung des Phänomens. 

Denken wir uns nämlich, eine Welle yerticaier, elektrischer 
Kraft laufe gegen die Wand, werde mit w^ug verminderter In- 
tensität reflectirt und gebe so Anlass zu stehenden Wellen. 
Wäre die Wand vollkommen leitend, so müsste sich in ihrer 
Fläche selber ein Knotenpunkt ausbilden. Denn im Innam und 
an der Grenze eines vollkommenen Leiters kann die elektrische 
Kraft stets nur verschwindend klein sein. Nun kann unsere 
Wand nicht als vollkommen leitend gelten. Denn zum Theil 
ist sie nicht einmal metallisch, und soweit sie metallisch ist, ist 
sie nicht sehr ausgedehnt Es wird daher in ihrer Fläche die 
Kraft noch einen gewissen Werth haben, und zwar im Sinne 
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der ankommenden Welle. Der Knotenpunkt, welcher sich bei 
Vorhandensein vollkommener Leitung in der Wand selbst aus- 
bilden würde, muss demnach in Wirklichkeit etwas hinter der 
Grenze der Wand liegen, etwa im Punkte A unserer Zeichnimg. 
Soll denmach die doppelte Entfernung A B, also die Entfernung 
A (7, der halben Wellenlänge entsprechen, so sind die geo- 
metrischen Verhältnisse der stehenden Welle von der Art, wie 
sie in der üblichen Symbolik durch die ausgezogene Wellenlinie 
der Figur dargestellt ist Die Kräfte, welche auf die beiden 
Seiten des Kreises in den Lagen I, ü, m, IV wirken, sind dann 
nach Orösse und Sichtung für einen bestimmten Augenblick 
richtig durch die beigesetzten Pfeile dargestellt. Ist also in der 
Nähe eines Knotenpunktes die Funkenstrecke dem Knotenpunkte 
zugekehrt, so wirkt in dem Kreise eine stärkere Kraft unter 
günstigen Verhältnissen gegen eine unter ungünstigen Verhält- 
nissen wirkende schwächere Kraft. Ist aber die Funkenstrecke 
vom Knotenpunkt abgewandt, so wirkt jetzt die stärkere Kraft 
unter ungünstigen Verhältnissen gegen die nunmehr unter 
günstigen Verhältnissen wirkende schwächere Kraft. Welche 
Kraft auch in letzterem Falle das TJebergewicht hat, unter allen 
Umständen müssen die Funken in letzterem Falle schwächer 
ausfallen, als in ersterem, und so erklärt sich der Wechsel 
des Vorzeichens unserer Erscheinung nach jeder Viertelwellen- 
länge. 

Unsere Erklärung giebt selbst die Mittel an die Hand, ihre 
Eichtigkeit weiter zu prüfen. Ist sie richtig, so muss der Wechsel 
des Vorzeichens im Punkte B und D in ganz anderer Weise 
erfolgen, als im Punkte G. Die Figur stellt in V, VI, Vn den 
Kreis in diesen Lagen mit den wirkenden Kräften dar, imd man 
ersieht leicht: führen wir in J5 oder D die Funkenstrecke durch 
Drehung des Kreises in sich selbst aus der einen in die andere 
Lage über, so wechselt die Schwingung ihre Richtung relativ 
zu einer festen Richtung im Kreise, die Funken müssen daher 
bei dieser Drehung einmal oder eine ungerade Zahl von Malen 
Null werden. Hingegen wechselt bei gleichem Verfahren in C 
die Schwingung ihre Richtung nicht, und die Funken müssen 
also keinmal oder eine gerade Anzahl von Malen verschwinden. 
Wenn wir nun den Versuch wirklich ausführen, so bemerken 
wir in der That: In B nimmt die Intensität der Funken ab. 
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sobald wir die Funkenstrecke aus a entfernen, wird Null im 
höchsten Punkte und wächst wieder auf ihren Anfangswerth, 
wenn wir nach ß kommen. Aehnlich in D. In C hingegen 
bleiben bei der Drehung die Funken unverändert bestehen, sie 
sind eher etwas stärker im höchsten und im tiefsten Punkte, 
als in den bisher von uns betrachteten. TTebrigens fallt dem 
Beobachter auch der Umstand auf, dass die Umkehr des Yor- 
zeichens in C bei einer viel kleineren Verschiebung erfolgt, als 
in B und D, sodass auch in dieser Hinsicht ein Gegensatz der 
Umkehr in C- und derjenigen in B und D hervortritt. 

Noch auf eine andere sehr directe Weise können wir das 
Bild, welches wir von der elektrischen Welle entworfen haben, 
bestätigen. Stellen wir nämlich jetzt die Ebene unseres Kreises 
anstatt in die Schwingungsebene in die Wellenebene ein, so ist 
die elektrische Kraft in allen Theilen des Kreises gleich stark, 
und bei gleicher Lage der Funken wird die Intensität derselben 
einfach dieser elektrischen Kraft proportional sein. Die Funken 
sind nun, wie zu erwarten, in allen Entfernungen Null im 
höchsten und im tiefsten Punkte des Kreises, im Maximum in 
den Punkten, welche in einer Horizontalebene mit dem Einfalls- 
loth liegen. In eine der letzteren Lagen bringen wir also die 
Funkenstrecke und entfernen uns langsam von der Wand. Wir 
bemerken: Unmittelbar an der leitenden Metallfläche sind keine 
Funken vorhanden, doch treten schon in sehr kleinem Abstand 
solche auf; dieselben wachsen schnell und erreichen in B relativ 
beträchtliche Stärke^ um dann wieder abzunehmen. In G sind 
sie wieder äusserst schwach, wachsen aber wieder bei weiterem 
Yorschreiten. Ein nochmaliges Abnehmen findet allerdings nicht 
statt, sondern wegen der wachsenden Annäherung an die primäre 
Schwingung wachsen auch die Funken dauernd weiter. Würden 
wir in dem Intervall ^D die Stärke der Funken durch eine 
Curve veranschaulichen, die wir mit positivem und negativem 
Vorzeichen auftrügen, so würden wir angenähert unmittelbar 
die gezeichnete Curve erhalten. Vielleicht wären wir daher 
auch besser von diesem Versuch ausgegangen. Allein in Wirk- 
lichkeit ist er nicht so auffallend, wie der erstbeschriebene, und 
ausserdem erscheint der periodische Wechsel eines Vorzeichens 
als ein deutlicherer Beweis einer Wellenbewegung als ein perio- 
disches An- und Abschwellen. 
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Wir sind nunmehr ganz sicher, in A und G Knotenpunkte^ 
in B und JD aber Bäuche der elektrischen Welle erkannt zu haben. 
Im anderen Sinne dürfen irir indess auch B und JD als Knoten- 
punkte bezeichnen. Es sind nämlich diese Punkte die Knoten 
einer stehenden Welle magnetischer Kraft, welche nach der Theorie 
die elektrische Welle begleitet und um ^/^ Wellenlänge gegen die* 
selbe Terschob^ ist Durch den Yersuch können wir diese Aus- 
sage in folgender Weise erläutern. Wir stellen unseren Kreis 
wieder in die Schwingungsebene ein, bringen aber jetzt die 
Funkenstrecke in den höchsten Funkt. In dieser Lage vermöchte 
die elektrische Kraft, wenn sie homogen im ganzen Bereidie des 
secundären Kreises wäre, keine Funken hervorzurufen. Sie bringt 
eine Wirkung nur dadurch hervor, dass sie verschieden gross in 
den verschiedenen Theilen des Kreises ist, und dass ihr um den 
Kreis genommenes Integral nicht verschwindet Dies Integral 
ist proportional der Zahl der magnetischen Kraftlinien, welche 
durch den Kreis hin und her schwanken. Insofern dürfen wir 
sagen, dass die Funken in dieser Lage die magnetische Kraft, 
welche senkrecht auf der Ebene des Kreises steht, messen.^) 
Wir finden nun aber in dieser Lage in der Nähe der Wand 
lebhafte Funken, welche schnell abnehmen, in B verschwinden, 
wieder wachsen bis (7, dann wieder abnehmen bis zu einem 
deutlichen Minimum in D, um bei weiterer Annäherung an die 
primäre Schwingung dauernd zu wachsen. Tragen wir die Stärke 
dieser Funken als Ordinaten mit positivem und negativem Yor- 
zeichen auf, so erhalten wir nahezu die punktirte Linie unserer 
Figur, weldie uns dann richtig die magnetische Welle darstellt 
Die von uns zuerst beschriebene Erscheinung können wir auch 
erklären als hervorgehend aus dem Zusammenwirken der elek- 
trischen und der magnetischen Kraft. Erstere kehrt ihr Zeichen 
um in den Funkten A und O, letztere in den Punkten B und JD; 
in jedem dieser Punkte kehrt also der eine llieil der Wirkung 
das Zeichen um, wahrend der andere das Zeichen bewahrt; so 
kehrt demnach die resultirende Wirkung (wie das Product) ihr 
Zeichen nach jedem jener Punkte um. Selbstredend unterscheidet 
sich diese Erklärung nicht dem Sinne, sondern nur der Aus- 
drucksweise nach von der zuerst gegebenen. 



L) [Siehe Anmerkung 18 am Schluss des Buches]. 
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Bisher haben wir nur die Erscheinungen in einigen hervor- 
ragenden Lagen des Kreises und der Funkenstrecke betrachtet. 
Die Zahl der TJebergänge zwischen denselben ist in dreifachem 
Sinne unendlich. Begnügen wir uns deshalb, die TJebergänge zu 
beschreiben für den Fall, dass die Ebene des Exeises in der 
Schwingongsebene liegt. In der Nahe der Wand ist der Funke 
im Maximum auf der Seite der Wand, im Minimum auf der 
abgekehrten Seite, imd bei Drehung des Kreises in sich geht 
der Funke von dem einen Werth in den anderen über, ohne 
andere als mittlere Werthe anzunehmen; Nullpunkte finden sich 
nicht im Kreise. Entfernen wir uns von der Wand, so wird 
der Funke auf der abgewandten Seite immer schwächer und wird 
Null in einer Entfernung, welche sich bis auf einige Centimeter 
ermitteln lasst, nämlich dann, wenn der Mittelpunkt des Kreises 
1,08 m von der Wand absteht. Schreiten wir weiter, so treten 
Tneder Funken in der von der Wand abgekehrten Funkmstrecke 
au^ dieselben sind zunächst immer noch schwächer, als die- 
jenigen auf der Seite der Wand, aber die Stärke der Funken 
geht nicht einfach durch mittlere Werthe von dem änen auf 
den anderen Werth über, sondern bei Drehung des Kreises in 
£ich wird der Funke Null einmal in der oberen und einmal in 
der unteren Hälfte des Kreises. Die beiden Nullpunkte entwickeln 
sich aus dem einen, welcher sich zuerst gebildet hatte, und ent- 
fernen sich immer mehr voneinander, bis sie im Punkte B in 
den höchsten und den tiefsten Funkt des Kreises fallen. Durch 
dieses Zeichen kann der Punkt B ziemlich genau bestimmt werden, 
genauer jedoch durch die weitere Beobachtung der Nullpunkte. 
Bei weiterem Yorgehen gleiten dieselben jetzt an der der Wand 
zugekehrten Seite des Kreises hinunter, nähern sich einander 
und fallen wieder in einer scharf bestimmbaren Entfernung von 
der Wand in einen Nullpunkt zusammen. Die Entfernung des 
Mittelpunktes von der Wand beträgt dabei 2,35 m. Genau 
zwischen diesem und dem erstbeobachteten analogen Punkte, 
also in 1,72 m Arbstand von der Wand muss der Punkt B liegen, 
was mit der directen Beobachtung bis auf wenige Centimeter 
stimmt Schreiten wir weiter gegen G vor, so nähern sich die 
Funken in allen Punkten des Kreises der Gleichheit, um in C 
dieselbe zu erreichen. Hinter G beginnt dann das beschriebene 
Spiel von neuem. In diesem Bereiche finden sich keine Null- 
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punkte im Kreise. Trotzdem kann die Lage des Punktes G 
ziemlich genau bestimmt werden, da sich die erstbeschriebenen 
Erscheinungen in seiner Nähe sehr schnell ändern. In meinen 
Versuchen lag G 4,10 bis 4,15 m, sagen wir 4,12 m von der 
Wand ab. Der Punkt D war nicht mehr genau bestimmbar, da 
hier die Erscheinungen schon ziemlich verwaschen waren, nur 
soviel konnte gesagt werden, dass derselbe zwischen 6 und 7,5 m 
Abstand von der Wand hatte. Wegen der Erklärung der be- 
schriebenen Einzelheiten darf ich wohl auf eine vorausgegangene 
Arbeit*) verweisen. Die dort angedeuteten mathematischen Ent- 
wickelungen liessen sich hier sogar beträchtlich weiter führen. 
Doch erscheinen die Yersuche auch ohne Rechnung verständ- 
lich genug. 

Die Entfernung zwischen B und G beträgt nach unserer 
Messung 2,4 m. Nehmen wir diesen Werth als genau an, so 
liegt der Knotenpunkt A 0,68 m hinter der Wand, der Punkt 
D 6,52 m vor derselben, was hinlänglich mit der Erfahrung 
stimmt Die halbe Wellenlänge beträgt hiemach 4,8 m. Für 
den gleichen Apparat hatte ich durch eine indirecte Methode die 
halbe Wellenlänge 4,5 m erhalten. Der Unterschied ist nicht 
so gross, dass wir nicht in der neuen Messung eine Bestätigung 
der alten sehen dürften. •) Setzen wir in unsere früheren 
Messungen 2,9 statt 2,8 m für die Wellenlänge im Draht; 7,1 
statt 7,5 m für die Länge der Coincidenz, welches man mit den 
Beobachtungen noch verträglich finden wird, so erhalten wir aus 
den alten Beobachtungen den neuen Werth. Uebrigens dürfte 
vielleicht ein mittlerer Werth der Wahrheit am nächsten konmien, 
es erscheint mir nicht sehr wahrscheinlich, dass der Knotenpunkt 
A fast 0,7 m hinter der metallischen Wand liegen sollte. Die 
Schwinguiigsdauer unseres Apparates beträgt bei Annahme einer 
mittleren Wellenlänge und der Lichtgeschwindigkeit für die Ge- 
schwindigkeit der Ausbreitung etwa 1,55 Hundertmilliontel 
Secunde, statt der berechneten 1,4 Hundertmillionteln. 

Die Versuche habe ich noch mit einigen Abänderungen aus- 
geführt Wenig Neues bot die Abänderung der Entfernung der 
primären Schwingung von der reflectirenden Wand. Hätte sich 



1) Siehe No. 5. p. 87. 
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diese Entfernung beträchtlich vergrössem lassen, so wäre aller- 
dings die deutliche Entwickelung einer zweiten und dritten 
Wellenlänge zu erwarten gewesen, allein eine solche Yergrösse- 
rung liess der Baum nicht zu. Bei Verkleinerung der Entfernung 
aber verloren die Erscheinungen nur an Interesse, indem von 
der Seite der primären Schwingung her die Deutlichkeit immer 
mehr verloren ging, und eine Un±ehr des Zeichens nach der 
anderen verschwand. Wichtiger ist es, die Versuche mit einer 
Schwingung von anderem Periode zu beschreiben, um zu zeigen, 
dass die auffallenden Punkte nicht durch die Oestalt der Wand 
oder des Saales, sondern nur durch die Dimensionen der pri- 
mären und der secundären Schwingung bestimmt sind. Ich 
benutzte deshalb zu einigen Versuchen einen secundären Ereis 
von 17,5 cm Badius und eine primäre Schwingung von gleicher 
Schwingungsdauer mit diesem Ereis. Die letztere wurde in 8 — 9 m 
Abstand von der Wand aufgestellt. Mit so kleinen Apparaten 
ist indessen schwer arbeiten. Nicht allein sind die Funken ganz 
ausserordentlich klein, sondern die Erscheinungen der Besonanz 
etc. sind sehr schwach entwickelt. Ich vermuthe, dass so schnelle 
Schwingungen schon sehr stark gedämpft sind. Daher waren 
auch nicht mehr so viel Einzelheiten zu erkennen, wie mit dem 
grossen Ereise, allein die Haupterscheinung, mit deren Beschrei- 
bung wir den Anfang gemacht haben, war auch hier deutlich zu 
bemerken. In der Nahe der Wand, in 2,5 und in 4,5 m Ab- 
stand von derselben lag der stärkere Funken auf der Seite der 
Wand, in den mittleren Entfernungen von 1,5 und 3,5 m lag 
4er stärkere Funke auf der Seite der primären Schwingung. Ein 
Wechsel des Vorzeichens fand also nach etwa je 1 m statt, die 
halbe Wellenlänge betrüge danach hier nur 2 m, und die 
Schwingung wäre mehr als doppelt so schnell als die erstbenutzte. 
Zu den bisherigen Versuchen bemerke ich schliessend, dass 
es grosser Zurüstungen nicht bedarf, wenn man sich mit mehr 
oder weniger vollkommenen Andeutungen der Erscheinungen be-> 
gnügen mlL Bei einiger Uebung findet man an jeder Wand 
Andeutungen von Beflexen. Auch an jeder der oben erwähnten 
eisernen Säulen kann man auf der Seite der primären Schwingung 
ganz wohl die Wirkung der reflectirten Welle noch erkennen, 
wie man auf der entgegengesetzten Seite den elektrodynamischen 
Schatten wahrnimmt 



] 
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Wir wollen nim imsere Versuche nach eiüer neuen Seite hin 
entwickehi. Bisher fand sich der secundäre Leiter zwischen der 
reflectirenden Wand und der primären Schwingtmg, also in einem 
Baume, in welchem die directe und die reflectirte Welle in ent^ 
gegengesetztem Sinne forteilen und durch Interferenz stehende 
Wellen bilden. Stellen wir rnngekehrt die primäre Schwingung 
zwischen die Wand imd den secundSüren Leiter, so befindet sich 
der letztere in einem Baume, in welchem directe und refiectirte 
Welle in gleicher Bichtung forteilen. Dieselben müssen sich 
daselbst zu einer fortschreitenden Welle zusammensetzen, deren 
Intensität jedoch von der Phasendifferenz der beiden interf erirenden 
Wellen abhängt Sollen die Erscheinungen auffallend s^n, so 
müssen die beiden Wellen von ähnlicher Intensität sein, es darf 
deshalb die Entfernung der primären Schwingung von der Wand 
nicht gross gegen die Dimensionen der Wand, und muss klein 
gegen den Abstand von der secundären Schwingung sein. Um 
zu prüfen, ob die betreffenden Erscheinungen in den wirklich 
darstellbaren Verhältnissen zu beobachten wären, stellte ich die 
folgenden Versuche an* Der secundäre Kreis wurde jetzt in 14 m 
Entfernung von der reflectirenden Wand, also in etwa 1 m Ent- 
fernung von der Gegenwand aufgestellt. Seine Ebene war parallel 
der bisherigen Schwingungsebene, seine Funkenstrecke wurde der 
nahen Wand zugekehrt, sodass die Bedingungen für das Auftreten 
der Funken in ihm besonders günstig waren. Der primäre Leiter 
wurde parallel seiner früheren Lage vor der Mitte der leitenden 
Wand aufgestellt, und zwar zunächst in sehr kleinem Abstände 
— etwa 30 cm — vor derselben. Die Funken im secupdären 
Ereise waren äiföserst schwach, die Funkenstrecke wurde so ein- 
gestellt, dass durchaus kein Funken mehr überging. Nun wurde 
der primäre Leiter schrittweise von der Wand entfernt Bald 
zeigten sich einzelne Funken im secundäreH Leiter, welche in 
einen ununterbrochenen Funkenstrom übergingen, als der primäre 
Leiter in 1,5 — 2 m Abstand von der Wand, also in den Punkt 
B gelangte. Man möchte dies auf die Abnahme der Entfernung 
zwischen beiden Leitern schieben. Allein als ich den primären 
Leiter nun weiter von der Wand entfernte und dadurch dem 
secundären Leiter weiter näherte, nahmen die Funken dennoch 
wieder ab, und der Funkenstrom erlosch, als der primäre Leiter 
nach C gelangte, um erst bei weiterer Annäherung und nunmehr 
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dauernd zuzunehmen. Eine genaue Messung der Wellenlänge 
aus diesen Yersuchen ist nicht möglich, doch geht schon aus dem 
Gesagten hervor, dass die bereits erhaltene Wellenlänge den 
Erscheinungen genügt. Diese Versuche Hessen sich auch sehr 
gut mit den kleineren Apparaten ausführen. Der entsprechende 
primäre Leiter wurde in 1 m, der secundäre Ereis in 9 m Ab- 
stand von der Wand aufgestellt Die Funken in letzterem waren 
dann allerdings klein, aber doch gut beobachtbar. Sie erloschen 
jedoch, wenn der primäre Leiter aus seiner Lage bewegt wurde, 
sowohl wenn er der Wand, als wenn er dem secundären Leiter 
genähert wurde. Erst wenn der Abstand von der Wand bis auf 
3 m gebracht wurde, traten die Funken wieder auf, um von da 
ab bei weiterer Annäherung an den secundären Leiter nicht 
wieder zu verschwinden. Bemerkenswerth ist, dass in demselben 
Abstände von 2 m sich das Yorhandensein der Wand bei der 
langsameren Schwingung als vortheilhaft, bei der schnelleren als 
schädigend für die Ausbreitung der Induction erweist Es zeigt 
dies deutlich, dass die Lage der merkwürdigen Funkte durch die 
Dimensionen der schwingenden Kreise, nicht durch diejenigen 
der Wand oder des Saales bedingt ist 

Unseren letztbeschriebenen Versuchen entspricht in der 
Akustik der Versuch, in welchem man zeigt, dass die Annäherung 
einer Stimmgabel an eine feste Wand den Ton derselben bei 
gewissen Abständen verstärkt, bei anderen schwächt In der Optik 
finden unsere Versuche ihr Analogen in der Lloyd 'sehen Form 
des Fresn er sehen Spiegelversuches.^) In Optik und Akustik 
gelten jene Versuche als Argumente für die Wellennatur des 
Lichtes und des Schalles, so werden wir auch die hier beschrie- 
benen Erscheinungen als Argumente für die wellenartige Ausbrei- 
tung der Inductionswirkung einer elektrischen Schwingung an- 
sehen dürfen. 

Ich habe die Versuche dieses Au&atzes, wie die ersten Ver- 
suche über die Ausbreitung der Induction beschrieben ohne in 
wesentlichen Funkten Bücksicht zu nehmen auf eine besondere 
Theorie, wie denn in der That die Beweiskraft der Versuche 
unabhängig ist von jeder besonderen Theorie. Indessen ist es klar, 
dass die Versuche ebensoviele Gründe für diejenige Theorie der 
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elektrodynamischen Erscheinungen sind, welche zuerst von Max- 
well auf die Faraday*schen Anschauungen aufgebaut wurde. 
Es scheint mir, dass auch die an jene Theorie geknüpfte Hypo- 
these über das Wesen des Lichtes sich gegenwärtig dem Geiste 
mit noch stärkeren Gründen aufdrängt, als dies schon bisher der 
Fall war. Es ist gewiss ein interessanter Gedanke, dass die Vor- 
gänge im Lufträume, welche wir untersuchten, uns in millionen- 
facher Vergrösserung dieselben Vorgänge darstellen, welche 
zwischen den Platten eines Newton'schen Parbenglases oder in 
der Nähe eines Fresnel'schen Spiegels sich abspielen. 

Dass die MaxwelPsche Theorie, trotz aller inneren Wahr- 
scheinlichkeit, der bisherigen Bestätigung und weiterer Bestäti- 
gung nicht entbehren kann, wird bewiesen — wenn es anders 
eines Beweises bedarf — durch die Thatsache, dass die Aus- 
breitung der elektrischen Wirkung durch gut leitende Drähte 
nicht mit angenähert gleicher Geschwindigkeit, wie die Ausbrei- 
tung durch den Luftraum erfolgt Bisher ist aus allen Theorien, 
auch aus der Maxwell 'sehen, geschlossen worden, dass sich die 
Elektricität durch Drähte mit Lichtgeschwindigkeit ausbreite. 
Ueber Versuche, die Ursachen dieses Gegensatzes zwischen 
Theorie und Erfahrung zu ermitteln, hoflFe ich mit der Zeit be- 
richten zu können.^) 
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9. Die Kräfte elektrischer Schwingungen, 
behandelt nach der MaxwelFschen Theorie. 

(Wiedemanns Ann. 36. p. 1. 1888.) 



Die Ergebnisse der Versuche, welche ich über schnelle 
elektrische Schwingungen angestellt habe, scheinen mir der 
Maxwell'schen Theorie ein üebergewicht über die anderen 
Theorien der Elektrodynamik zu verleihen. Gleichwohl habe ich 
der ersten Deutung jener Versuche ältere Anschauungen zu 
Grunde gelegt, indem ich die Erscheinungen zum Theil zu er- 
klären suchte aus dem Zusammentreffen der elektrostatischen 
und der elektrodynamischen Kraft. Der MaxweU'schen Theorie 
in reiner Entwickelung ist ein derartiger Unterschied fremd. 
Ich wünsche deshalb gegenwärtig zu zeigen, dass auch auf Grund 
der Maxwell'schen Theorie die Erscheinungen gedeutet werden 
können, ohne jene Trennung einzuführen. Gelingt dieser Versuch, 
so ist damit die Frage nach der besonderen Ausbreitung der 
elektrostatischen Kraft als bedeutungslos in Maxwell's Theorie 
von selbst erledigt 

Auch abgesehen von dem besonderen Zwecke ist ein näherer 
Einblick in das Spiel der Kräfte um eine geradlinige Schwingung 
nicht ohne Interesse. 

Die Formeln. 

Wir haben es im Folgenden fast allein mit den Kräften im 
freien Aether zu thun. Es seien also in demselben X, Y, Z die 
Componenten der elektrischen Kraft nach den Coordinaten der 
^>y>^y^) ÖS seien L/M^N Aie entsprechenden Componenten der 



^) Denken wir uns im Nullpunkt des Ooordinatensystems auf der a;y 
Ebene stehend. Geht alsdann die Bichtung der positiven x von uns aus 

10* 
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magnetischen Eraft, beide Kräfte gemessen in Gaussischem 
Maasse,^) es messe t die Zeit und Ä sei die recipiioke Lichtge- 
schwindigkeit Dann ist nach Maxwell die zeitliche Aenderung 
der Kräfte von ihrer räumlichen Vertheilung abhängig nach 
folgenden Gleichungen: 

dL_dZ dT 
^ dt ~ dy dz ^ 

(X)\ ^ dt ~ dz dx' (2) 

dN_ dT dX 
dt dx dy ' 



dX_dM dN 

^ dt ~ dz dy 

dY _dN dL 

dt dx d z 

dZ _ dL dM 

dt dy dx 



> 



Von Anfang an soll sein, und zu jeder Zeit muss daher sein: 

W dx ^ dy ^ dz ~"' dx ^ dy ^ dz ~^' 

Die in einem Baumtheil t des Aethers enthaltene elektrische 

Energie ist gleich IfSn, j(X^ + Y* + Z*) rfr , die magnetische 

Energie gleich IjSn. f(L^ + if« + i\^) c?t , die Integrale über 

den Baum t erstreckt Die Gesammtenergie ist die Summe 
dieser beiden Theilenergien. 

Diese Aussagen bilden, was den Aether anlangt, den wesent- 
lichen Bestandtheil der Maxwell'schen Theorie. Maxwell 
gelangte zu denselben, indem er von Femkräften ausging und 
dem Aether die Eigenschaften eines in hohem Grade dielektrisch 
polarisirbaren Mittels beilegte. Man kann auch auf anderen 
Wegen zu denselben gelangen. Auf keinem Wege kann indessen 
bislang ein directer Beweis für jene Gleichungen aus der Erfahrung 
erbracht werden. Es erscheint deshalb am folgerichtigsten, die- 
selben unabhängig von dem Wege, auf welchem man zu ihnen 
gelangt ist, als eine hypothetische Annahme zu betrachten und 
ihre Wahrscheinlichkeit auf der sehr grossen Zahl an Gesetz- 
mässigkeiten beruhen zu lassen, welche sie zusammenfassen. 
Stellt man sich auf diesen Standpunkt, so kann man eine Beihe 
von HülfsbegriflFen entbehren, welche das Verständniss der Max- 



nach vom, der positiven z nach oben, so möge die Bichtung der positiven y 
nach rechts gehen. Ohne diese Festsetzung würde das Vorzeichen der elek- 
trischen und magnetischen Kräfte in den folgenden Gleichungen nicht die 
conventioneile Bedeutung erhalten. 

1) H. V. Helmholtz, Wied. Ann. 17. p. 48. 1882. 
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weir sehen Theorie erschweren, zum Theil aus keinem anderen 
Grunde, als weil sie in der That keine Bedeutung besitzen, ^) 
sobald man endgültig die Vorstellung unvermittelter Femkräfte 
ausschliesst. 

Durch Multiplikation der Gleichungen (1) mit L, 2f, -RT", der 
Gleichungen (2) mit X, F, Z, Addition sämmüicher Gleichungen 
und Integration über einen Baum, dessen Baumelement d r, und 
dessen Oberfiächenelement d(o ist, folgt: 

= -j^ f ^{NT— MZ) cos n,x + (L Z—NX) cos w, y 

+ (MX — LY) cos w, x\ dco^ 

worin w, x w, y n^x die Winkel bezeichnen, welche die Normale 
von dco mit den Axen bildet 

Die Gleichung zeigt, dass man den Betrag, um welchen die 
Energie des Baumes zugenommen hat, betrachten kann als ein- 
getreten durch die Oberflächenelemente. Der durch jedes einzelne 
Oberflächenelement eintretende Betrag ist gleich dem Product 
aus den in die Oberfläche fallenden Componenten der elektrischen 
und der magnetischen Kraft, multiplicirt mit dem Sinus des 
Winkels, welchen sie miteinander bilden, und dividirt durch 
4:71 A, Auf dieses Besultat hat bekanntlich Hr. Poynting*) 
eine höchst bemerkenswerthe Theorie über die Bewegung der 
Energie im elektromagnetischen Felde gegründet ^, 

Hinsichtlich der Lösung der Gleichungen beschränken wir"" 
uns auf den besonderen, aber wichtigen Fall, dass die Vertheilung 
der elektrischen Kraft symmetrisch um die x-Axe ist, und zwar 
derart, dass diese Kraft in jedem Punkte in die durch die ^Axe 
gelegte Meridianebene fallt und nur abhängig ist von der «-Co- 

ordinate des Punktes und seinem Abstand g = }/x^ + y* von 
der »-Axe. Wir bezeichnen die Componente der elektrischen 
Kraft in der Bichtung von ^, nämlich Xx I q -{- Yy j q m it iZ, 
femer die Componente der magnetischen Kraft, welche auf der 
Meridianebene senkrecht steht, nämlich Ly l q — Mx / q mit P. 



f 



^) Als Beispiel erwähne ich den Begriff einer Dielektricitätsconftanten 
des Aethers. 

«) J. H. Poynting, PhiL Trans. 1884. IL p. 343. 
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Wir behaupten alsdann: Ist 11 eine übrigens beliebige Function 
von ^, x^ t^ welche der Gleichung: 

genügt, und setzen wir Q= Qd 11 1 dg^ so bezeichnet das System: 

. ,^ QZ = dQjdQ, QP=AdQldt, 

,(./^>f7 QR= — dQldz, N=0 

eine mögliche Lösung unserer Gleichungen. 

Um die Behauptung zu beweisen, beachten wir, dass wir 
haben: 

Y= 7?ii — _i!^ T— pii— Ä^^^ 

^ ^dx ~ dxdz' ^— ^dy~ ^dydt ' 



f 



dy dydz'^ dx dxdt 

1_J__( dn\ _ d^ , d^ 
Q dQ\^ dg ) ~ dx^~^ dy^ 



„ L a ( dn\ d^n , d'^n ^j ^ 



c ■ ^] , Man hat nur nöthig, diese Ausdrücke in die Gleichungen (1), 

(2), (3) einzusetzen, um die Gleichungen (2) und (3) identisch, 
die Gleichungen (1) aber unter Berücksichtigung der Differential- 
gleichung von n erfüllt zu finden. 

Es sei erwähnt, dass auch umgekehrt, von gewissen praktisch 
bedeutungslosen Beschränkungen abgesehen, sich jede mögliche 
Vertheilung der elektrischen Kraft, welche symmetrisch um die 
;i;-Axe ist, in obiger Form darstellen lässt, doch ist es für das 
Folgende nicht nöthig, auf diese Behauptung einzugehen. 

Von Wichtigkeit ist uns die Function Q. Die Linien näm- 
lich, in welchen die Kotationsflächen Q = constans ihre Meridian- 
ebenen schneiden, sind die elektrischen Kraftlinien; dieConstruction 
derselben für eine Meridianebene vermag in jedem Augenblicke 
ein anschauliches Bild der Kraftvertheilung zu liefern. Schneiden 
wir den schalenförmigen Baum, welcher zwischen der Fläche Q 
und der Fläche Q -^ dQ liegt, an verschiedenen Stellen durch 
Rotationsflächen um die ;?:;-Axe, so ist für alle solche Querschnitte 
das Product aus elektrischer Kraft und Querschnitt, welches 
Maxwell die Induction durch den Querschnitt nennt, das gleiche. 
Legen wir das System der Flächen Q = constans so, dass von 
der einen zur anderen Q um den gleichen . Betrag dQ wächst, 
so gilt die gemachte Aussage auch, wenn wir die Querschnitte 
der verschiedenen entstehenden Räume untereinander vergleichen. 
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In der ebenen Figur, welche durch den Schnitt der Meridian- 
ebenen mit den äquidistanten Flächen Q = constans entsteht^ 
ist die elektrische Kraft dem senkrechten Abstand zweier Linien 
Q = constans nur dann umgekehrt proportional, wenn die ver- 
glichenen Punkte in gleichem Abstände von der ;i;-Axe liegen; 
allgemein gilt die Begel, dass die Eraft umgekehrt proportional 
ist dem Product aus jenem Abstand und der Goordinate q des 
betrachteten Punktes. 

Neben q und x führen wir in der Folge noch Polarcoordi- 
naten r und ein, welche mit jenen verknüpft sind durch die 
Gleichungen Q = r sin 0, x = r cos 0, Es bezeichnet alsdann r 
den Abstand vom Nullpunkt unseres Coordinatensystems. 

Die Kräfte um eine geradlinige Schwingung. 

Es sei verstanden unter E eine Elektricitätsmenge, unter / 
eine Länge, unter m == n j X eine reciproke Länge und unter 
n = n j T eine reciproke Zeit. Wir setzen nun: 

^^j^^8in(mr-nQ 

r 

Dieser Werth genügt der Gleichung A^d^II j dt^ = J ü, 
sobald wir festsetzen, dass m j n= T j X = A^ X j T also gleich 
der Lichtgeschwindigkeit sein soll. Und zwar geschieht der an- 
geführten Gleichung Genüge überall, ausser im Nullpunkt des 
Coordinatensystems. 

Um zu erfahren, welche elektrischen Vorgänge in diesem 
Punkte der durch 11 gegebenen Eräftevertheilung entsprechen, 
untersuchen wir seine nächste Umgebung. Wir setzen daher r 
verschwindend gegen X und vernachlässigen mr gegen nt Es 
wird alsdann 11= — Elsmntj r.^) Da nun: 

\dx^ ^ dj^ / \ r / ~ d^ \ r r 

SO haben wir: 

X = — d*nidxdz, Y= — d*nidydz, Z= — d^nidxdx. 
Die elektrischen Kräfte erscheinen also hier als die Ab- 
leitungen eines Potentiales: 



^) [Siehe Anineiliuig 22 am ScfaloM des Baches]. 
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und dieses entspricht einem elektrischen Doppelpunkt, dessen 
Axe in die ^Axe fallt, und dessen Moment mit der Periode T 
zwischen den extremen Werthen + ^^ ^^^^ — ^^ ^^ ^^^ h^r 
schwankt unsere Eraftvertheilung stellt also die Wirkung einer 
geradlinigen Schwingung dar, welche die sehr kleine Lange l hat, 
und an deren Polen im Maximum die Elektricitätsmengen -f E 
und — E frei werden. Die magnetische Kraft senkrecht auf der 
Kichtung der Schwingung in unmittelbarer Nähe derselben er- 
giebt sich zu: 

P = ^ E'^n cos n< sin ^ / r*. 

Entsprechend dem Biot-Savart'schen Gesetz ist dies die 
Kraft eines in die Richtung der ^Axe fallenden Stromelementes 
von der Länge 4 dessen Intensität, magnetisch gemessen, zwischen 
den extremen Werthen + ^ÄE j T und — nÄE j T hin und 
her schwankt In der That bedingt die Bewegung der Elektri- 
citätsmengen E eine Strömung von solcher Grösse. 

Aus n ergiebt sich: 

Q = Elm < cos {mr — nt) ^^ -\ sm •^, 

und hieraus folgen durch Differentiation die Kräfte Z, i?, P. Im 
allgemeinen fallen nun allerdings die Formeln zu verwickelt aus, 
als dass es möglich wäre, aus denselben unmittelbar einen üeber- 
blick über die Vertheilung der Kräfte zu gewinnen. Für einige 
Specialfälle sind indess die Resultate verhältnissmässig einfach; 
wir heben dieselben hervor: 

1) Die unmittelbare Nachbarschaft der Schwingung haben 
wir bereits behandelt 

2) In der ;i;-Axe, also in Richtung der Schwingung haben 
wir dQ = rdO^ dz = dr^ = 0, also wird hier: 

^=0, P=0, 

Die elektrische Kraft fällt stets in die Richtung der Schwin- 
gung, sie nimmt in kleinen Entfernungen ab wie die dritte 
Potenz, in grösseren Entfernungen wie das Quadrat des um- 
gekehrten Abstandes. 

3) In der ic^-Ebene, also für ;t = 0, haben wir dx=- — rdO^ 
dQ = dr, = 90^^ also wird: 



I 
j 
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Tk AElmn( . , a i cos (mr — nt)\ 
P=— ^—| Sin (mr-nOH '-^ '], 

Ä = 0, 

„ Elm^i . , ..V cos (mr — nQ , sin (mr — nt)\ 
Z = — -— < — sin (mr — nt) ^^ — -' H ^^-^ — -} , 

Die elektrische Kraft ist in der durch die Schwingung ge- 
legten Aequatorialebene parallel der Schwingung, ihre Amplitude 

ist gleich ^/ / r» |/ 1 — w V + w*^- I^iö Kraft nimmt bei 
Entfernung von der Schwingung beständig ab, anfangs schnell 
wie die dritte Potenz des reciproken Abstandes, später nur sehr 
langsam, nämlich umgekehrt proportiond dem Abstand selbst. 
In grösseren Entfernungen wird die Wirkung der Schwingung 
nur in der Aequatorialebene, nicht in der Axe derselben be- 
merkbar sein. 

4) In sehr grossen Entfernungen können wir höhere Po- 
tenzen von 1 / r gegen niedrige vernachlässigen. Wir haben 
daher in solchen Entfernungen: 

Q = Elm cos {mr — ni) sin *^, 

woraus man ableitet: 

P = ul . Elmn sin {mr — w<) sin ^ / r, 
Z= — Elm^ sin {mr — nt) sin *^ / r, 
R = Elm^ sin {mr — nt) sia0 cos0 J r. 

Daraus folgt: Z cos ^ -[" ^ sin ^ =: 0. Die Richtung der 
Kraft steht also in grossen Entfernungen überall senkrecht auf 
der Biditung vom Ausgangspunkt der Kraft, die Ausbreitung 
erfolgt hier als reine Transversalwelle. Die Grösse der, Kraft . 
ist gleich Elm* sin {mr — nt)miB jr^ dieselbe nimmt bei con- ^ 
stanter Entfernung vom Nullpunkte gegen die Axe hin ab, wie ''' 
der Abstand von der letzteren. 

um nun audi für die übrigen Theile des Baumes die Ter- 
theilung der Kraft zu erkennen, bedienen wir uns der graphischen 
Darstellung, indem wir für bestimmte Zeiten die Linien der 
elektrisdien Kraft, nämlich die Corven Q = constans für gleich- 
abstäiende Werthe von Q ziehen. Da Q üx3i darstellt als das 
I^tMlnct zw^iet Factoren, von denen der eine nur von r, der 
andere nur v<hi ^ abhängt, bietet die Constmction dieser Gurren 
keine grossen Sdiwieri^eiten. Wir zerlegen jeden Weräi von Q. 
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für welchen wir die Curve zeichnen wollen, auf verschiedene 
Weisen in zwei Factoren, bestimmen den Winkel ^, für welchen 
sin *# gleich dem einen Factor wird, und mittelst einer Hülfscurve 
denjenigen Werth von r, für welchen die in enthaltene Function 
von r dem anderen Factor gleich wird, wir finden so beliebig 
viele Punkte der Curve. Versucht man, die Construction auszu- 
^f 1 ■ , 1 führen, so nimmt man noch manche kleine VortheUe wahr, deren 
J ^ Aufführung hier zu weitläufig sein würde. Begnügen wir uns, 



tf 



{ 



,/^^ in den Figuren 27—30 das Resultat einer solchen Construction 






zu betrachten. Diese Figuren stellen die Kraftvertheilung dar 
zu den Zeiten < = 0, J r, J T, | T, aber bei passender Umkehr 
der Pfeile auch für alle weiteren Zeiten, welche ganzzahlige 
Vielfache von J T sind. Im Nullpunkt ist in richtiger Lage und 
ungefähr richtigem Grössenverhältniss die Vorrichtung ange- 
deutet, durch welche in unseren früheren Versuchen die Schwin- 
gungen erregt wurden. Die Kraftlinien sind allerdings nicht 
völlig bis zu diesem Bilde fortgeführt, da ja unsere Formeln die 
Schwingung als unendlich kurz annehmen, daher in der Nach- 
barschaft der endlichen Schwingung unzulänglich werden. 

Beginnen wir eine Erläuterung der Figuren mit Fig. 27. Hier 
ist t = 0, die Strömung ist im Zustande ihrer stärksten Ent- 
wickelung, aber die Pole der geradlinigen Schwingung sind 
nicht elektrisch geladen, es führen keine Kraftlinien auf die- 
selben zu. Solche Kraftlinien beginnen nun aber von der Zeit 
/ = an aus den Polen hervorzuschiessen, sie sind einge- 
schlossen in eine Kugel, welche einem Werth Q = entspricht 
In Fig. 27 ist diese Kugel allerdings noch verschwindend klein, 
aber sie vergrössert sich schnell und erfüllt zur Zeit t ==^ ^ T 
(Fig. 28) schon den Baum i^. Die Vertheilung der Kraftlinien 
im Innern der Kugel ist nahezu der Art, wie sie einer ruhenden 
elektrischen Ladung der Pole entspricht. Die Geschwindigkeit, 
mit welcher sich die Kugelfläche 0=0 vom Nullpunkt ent- 
fernt, ist zunächst weit grösser als 1 / -4, in der That würde der 
letzteren Geschwindigkeit während der Zeit J T nur der in der 
Figur angegebene Werth von J k entsprechen. In verschwin- 
dendem Abstand vom Nullpunkt ist die Gteschwindigkeit der 
^Ausbreitung sogar unendlich. Diese Erscheinung ist es, welche 
\wir in der alten Ausdrucksweise durch die Aussage darstellten, 
idass sich der mit der Geschwindigkeit 1 j A fortschreitenden 
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Inductionswirkung eine mit unendlicher Geschwindigkeit fort- 
schreitende elektrostatische Kraft superponire. Kichtiger deuten 
wir wohl im Sinne unserer Theorie die Erscheinung, indem wir 
bemerken, dass im Grunde die sich bildende Welle nicht ledig- 
lich den Vorgängen im Nullpunkt ihre Entstehung verdankt, 
sondern aus den Zuständen des ganzen umgebenden Baumes 
hervorgeht, welch letzterer nach unserer Theorie der eigentliche 
Sitz der Energie ist Wie dem auch sei, die Fläche Q = 
breitet sich weiter mit einer Geschwindigkeit aus, welche mehr 
und mehr auf 1 1 A herabsinkt, und erfüllt zur Zeit t = ^T 
(Fig. 29) den Eaum i?^. Nunmehr ist die elektrostatische La- 
dung der Pole in ihrer grössten Entwickelung, die Zahl der 
Kraftlinien, welche auf die Pole zuführen, erreicht ihren Maximal- 
werth. Bei weiterem Fortschreiten der Zeit treten keine weiteren 
Kraftlinien aus den Polen hervor, vielmehr beginnen die vor- 
handenen sich wieder in den schwingenden Leiter zurückzuziehen, 
um dort als elektrische Kraftlinien zu verschwinden, ihre Energie 
aber in magnetische Energie umzuwandeln. Hierbei tritt ein eigen- 
thümliches Verhalten ein, welches aus Fig. 30 (^=| T), wenigstens 
in seinen Anfängen deutlich zu erkennen ist Die Kraftlinien näm- 
lich, welche sich am meisten vom Nullpunkt entfernt haben, er- 
balten bei dem Bestreben, sich zusammenzuziehen, eine seitliche 
Einbiegung, und indem diese Einbiegung sich mehr und mehr gegen 
die xrAxQ zusammenzieht, schnürt sich von jeder der äusseren 
Kraftlinien eine in sich geschlossene Kraftlinie ab, welche selb- 
ständig in den Baum fortschreitet, während der Best der Kraft- 
linien in den schwingenden Leiter zurücksinkt 

Die Zahl der zurückkehrenden Kraftlinien ist also ebenso 
gross, wie die Zahl der ausgegangenen, ihre Energie aber ist 
nothwendig um die Energie der abgeschnürten Theile vermindert. 
Dieser Energieverlust entspricht der Strahlung in den Baum. 
Infolge desselben müsste die Schwingung bald zur Buhe kommen, 
wenn nicht fremde Kräfte im Nullpunkte die verlorene Energie 
ersetzten. Indem wir die Schwingung als ungedämpft einführten, 
haben wir das Vorhandensein solcher Kräfte stillschweigend 
unterstellt In Fig. 27, zu welcher wir nunmehr zur Zeit 
i=T zurückkehren, indem wir uns die Pfeile umgekehrt denken, 
erfüllen die abgeschnürten Theile der Kraftlinien den Kugel- 
raum i?4, während die von den Polen ausgehenden Kraftlinien 
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vollständig verschwunden sind. Aber neue Kraftlinien brechen 
aus den Polen hervor und drängen die Kraftlinien, deren Ent- 
stehung wir verfolgten, in den Eaum Bs (Fig. 28) zusammen. 
Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, wie nun weiter diese 
Kraftlinien in den Raum E^ (Fig. 29), Rj (Fig. 30), E^ (Fig. 27) 
gelangen. Mehr und mehr gehen dieselben in eine reine Trans- 
versalwelle über und verlieren sich als solche in der Entfernung. 
Das beste Bild vom Spiel der Kräfte würde man erhalten, wenn 
man die Zeichnungen für noch kleinere Zeitabstände herstellte 
und dieselben auf einer stroboskopischen Scheibe befestigte. 

Eine nähere Betrachtung der Figuren ergiebt, dass für 
solche Punkte, welche weder in der z-Axe noch in der xy-Ehene 
liegen, die Richtung der Kraft sich von Augenblick zu Augen- 
blick ändert. Stellen wir daher die Kraft für einen Punkt in 
üblicher Weise durch eine von dem betrachteten Punkt aus- 
gehende Linie dar, so oscillirt der Endpunkt dieser Linie während 
der Schwingung nicht etwa in einer Geraden hin und her, son- 
dern beschreibt eine Ellipse. Um zu erfahren, ob es Punkte 
giebt, für welche diese Ellipse nahezu in einen Kreis übergeht, 
in welchen also die Kraft ohne wesentliche Aenderung ihrer 
Grösse die Richtungen der Windrose durchläuft, superponiren 
wir zwei der Zeichnungen, welche Zeiten entsprechen, die um 
.J T voneinander entfernt sind, z. B. Figur 27 und 29 oder 28 
und 30. Für Punkte, wie wir sie suchen, muss offenbar das 
Liniensystem der einen senkrecht dasjenige der anderen schneiden, 
und die Abstände der Linien der einen Figur denen der Linien 
der anderen gleich werden. Die kleinen Vierecke, welche durch 
den Schnitt der beiden Systeme entstehen, müssen also für die 
gesuchten Punkte Quadrate werden. Es lassen sich nun in der 
That Gebiete der gesuchten Art bemerken; dieselben sind in 
Figur 27 und 28 durch kreisförmige Pfeile angedeutet, deren 
Richtung zugleich die Drehungsrichtung der Kraft angiebt Die 
punktirten Linien sind zur Erläuterung eingetragen, dieselben 
gehören den Liniensystemen der Figuren 29 und 30 an. Uebrigens 
findet man, dass die Kraft das hier geschilderte Verhalten nicht 
allein in den angegebenen Punkten zeigt, vielmehr in dem 
ganzen streifenförmigen Gebiet, welches von jenen Punkten aus- 
gehend die Nachbarschaft der «-Axe bildet. Doch nimmt in 
dieser Richtung die Kraft so schnell an Grösse ab, dass nur in 
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den hervorgehobenen Punkten ihr eigenthümliches Verhalten auf- 
fällig werden kann. 

Das beschriebene, von der Theorie geforderte Kraftsystem 
kann nun einer unvollkommenen und noch nicht durch die 
Theorie geleiteten Beobachtung ganz wohl sich in der Weise 
darstellen, welche ich in einer früheren Arbeit geschildert habe.*) 
Zwar lassen jene Beobachtungen bei weitem nicht alle verwickel- 
ten Einzelheiten erkennen, aber sie ergeben das Wesentliche der 
Vertheilung richtig. Nach Beobachtung wie nach Theorie ist 
die Vertheilung der Kraft in der Nähe der Schwingung ähnlich 
der elektrostatischen Vertheilung; nach Beobachtung wie nach 
Theorie breitet sich die Kraft wesentlich in der Aequatorial- 
ebene aus und nimmt hier anfangs schnell, dann langsam ab, 
ohne in einer mittleren Entfernung Null zu werden; nach Be- 
obachtung wie nach Theorie ist die Kraft in der Aequatorial- 
ebene, der Axe und in grossen Entfernungen von beständiger 
Richtung und wechselnder Grösse, während sie in zwischen- 
liegenden Punkten weniger ihre Grösse, als vielmehr ihre Rich- 
tung ändert. Nur darin mangelt die Uebereinstimmung zwischen 
der Theorie und jenen Beobachtungen, dass in grossen Ent- 
fernungen nach ersterer die Kraft stets senkrecht auf der Geraden 
zum Ursprung steht während sie in der letzteren parallel der 
Schwingung erschien. Für die Nähe der Aequatorialebene, wo 
die Kräfte am stärksten, kommt dies zwar auf das gleiche hinaus? 
nicht aber für Richtungen, welche zwischen Aequatorialebene 
und Axe liegen. Ich glaube, dass der Fehler auf Seiten der 
Beobachtung ist. In jenen Versuchen war die Richtung der 
Schwingung parallel den beiden Hauptwänden des Beobachtungs- 
raumes, dadurch konnte die Componente der Kraft, welche 
parallel der Schwingung war, verstärkt erscheinen gegenüber der 
zur Schwingung senkrechten Componenten. 

Ich habe deshalb die Versuche wiederholt bei verschiedent- 
lich abgeänderter Aufstellung der primären Schwingung und 
fand bei gewissen Aufstellungen die Ergebnisse mit der Theorie 
übereinstimmend. Zu einem eindeutigen Resultate gelangte ich 
indessen nicht, sondern fand, dass bei grossen Abständen und 
in Gebieten von geringer Intensität der Kraft die Störungen der 



i) Siehe No. 5. p. 98. 
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Umgebimg in dem zur Verfügung stehenden Baum schon zu 
beträchtlich waren, um ein sicheres Urtheil zu verstatten. 

Wahrend die Schwingung arbeitet, schwankt die Energie 
durch die Kugelflächen, welche den Nullpunkt umgeben, aus 
und ein. Durch jede Kugelfläche aber tritt während einer 
Schwingungsdauer mehr Energie aus, als in die Kugelfläche 
zurücktritt, und zwar für alle Kugelflächen der gleiche Betrag. 
Dieser Betrag stellt den während der Schwingungsdauer durch 
Strahlung erlittenen Energieverlust dar. Wir können ihn leicht 
berechnen für Kugelflächen, deren Radius r schon so gross ist, 
dass wir die vereinfachten Formeln anwenden dürfen. Es wird 
nämlich während des Zeitelementes dt durch eine Kugelzone, 
welche zwischen ^ und ß -\-dB liegt, austreten die Energie : 

dt2nrwie,rdO. 114.71Ä . (Zsin ^ — Äcos ^) P. 

Setzen wir hierin für Z, P, R die für grosse r gültigen 
Werthe und integriren nach von bis n und nach t von 
bis r, so ergiebt sich, dass durch die ganze Kugel während jeder 
halben Schwingung austritt die Energie: 

Suchen wir hieraus eine angenäherte Schätzung der Ver- 
hältnisse zu gewinnen, welche bei unseren wirklichen Versuchen 
vorlagen. In denselben luden wir zwei Kugeln von 15 cm Ra- 
dius in entgegengesetztem Sinne zu einer Schlagweite von etwa 
1 cm. Schätzen wir die elektrostatische Potentialdifferenz zwi- 
schen den beiden Kugeln hiemach zu 120 g '/«cm V«sec-*, so 
war jede Kugel auf das Potential + 60 gr V« cm '/«sec- ^ geladen, 
und es war also ^ == 15 X 60 = 900 g '/« cni */« sec- \ Der 
Gesammtvorrath von Energie, welchen die Schwingung bei 
ihrem Beginne besass, betrug darnach 2 xVaX 900x60 = 
54 000g cm* sec-*, entsprach daher etwa der Energie, welche 
ein Grammgewicht nach dem Fall durch 55 cm erreicht hat 
Es war weiter die Länge der Schwingung l = 100 cm nähe- 
rungsweise und die Wellenlänge etwa gleich 480 cm. Daraus 
ergiebt sich der Energieverlust in der halben Schwingungsdauer 
zu etwa 2400gcm«/sec-*.i) Es erhellt, dass schon nach elf 
halben Schwingungen die Hälfte der Energie auf Strahlung ver- 



^) [Siehe Anmerkung 23 am Schluss des Buches]. 
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ausgabt sein musste. Die schnelle Dämpfung, welche die Er- 
scheinungen an unseren Schwingungen erkennen liessen, war also 
schon durch die Strahlung nothwendig bedingt und konnte nicht 
fehlen, selbst wenn der Widerstand der Leiter und des Funkens 
zu vernachlässigen gewesen wäre. 

Eine Energieabgabe von 2400 g cm * sec"* in 1,5 Hundert* 
millionteln Secunde entspricht einer Arbeitsleistung von 22 Pferde- 
kräften. Mindestens in dieser Fülle müsste der primären Schwin- 
gung Energie zugeführt werden, wollte man trotz der Strahlung 
die erregten Schwingungen dauernd mit gleicher Intensität er- 
halten. Während der ersten wenigen Schwingungen entspricht 
die Intensität der Strahlung in etwa 12 m Abstand vom pri- 
mären Leiter der Intensität der Sonnenstrahlung auf der festen 
Erdoberfläche. 

Die Interferenzversache. 

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen Kraft 
in der Aequatorialebene zu ermitteln, brachten wir die Wirkung 
derselben izur Interferenz mit der Wirkung einer mit gleich- 
bleibender Geschwindigkeit in einem Dndite fortschreitenden 
elektrischen Welle.^) Es zeigte sich, dass die auftretenden Inter- 
ferenzen nicht in gleichem Abstand folgten, sondern sich in der 
Nähe der Schwingung schneller veränderten, als dies in grösseren 
Abständen der Fall war. Dies Verhalten wurde durch die An- 
nahme erklärt, dass sich die Qesammtkraft in zwei Theile zer- 
spalten lasse^ von welchen der eine, der elektrodynamische, sich 
mit Lichtgeschwindigkeit, der andere, der elektrostatische, sich 
mit grösserer^ vielleicht unendlicher Gfeschwindigkeit ausbreite. 
Nach unserer Theorie ist nun aber die in Frage kommende Kraft 
in der Aequatoridebene: 

„ jr,, A 8in(wr — ni) cos (mr —w() . sin (wr--n<) \ 

und dieser Ausdruck zerfäUt auf keine Weise in zwei einfache, 
mit verschiedener Oeschwindigkeit fortschreitende Wellen. Ist 
also die gegenwärtige Theorie richtig, so kann die frühere Er- 
klärung nur eine Annäherung an die Wahrheit darbieten. Wir 



») Siehe No. 7, p. 115. 
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wollen Tintersuchen, ob die gegenwärtige Theorie überhaupt zu 
einer Erklärung der Erscheinungen führt 

Zunächst können wir schreiben Z=Bsm(nt-^di)^ wo 

die Amplitude der Kraft B=Eljr^y 1— wV«-|-w*r*uDd die 
Phase ^1 der Kraft bestimmt ist durch die Gleichung: 

. « Bin mr / mr -[- co« w*** / Wr* — sin mr / w*r* 
^^ cos mr/mr — sin wr/i»*r* — cos i»r/w*r*' 

welche nach Umformung ergiebt: 

a^=mr — arctg ^_^,^, . 



In Fig. 81 ist durch die Curve d^ die Grösse *i als Func- 
tion Yon mr anschaulich gemacht Die Länge ah entspricht 

dabei in Ab- 
scissen und 

Ordinaten 
dem Werthe 
n. Betrach- 
tet man 

nicht wr, 
sondern r als 
variable Ab- 
scisse, so ent^ 

spricht die 
Länge ah in 
den Abscis- 
sen der bal- 




ze /J M 



Fig. 81. 



ben Wellen- 
länge. 

Um unmittelbar an die Versuche anzuknüpfen, welche wir 
darzustellen wünschen, ist unter der Zeichnung noch eine weitere 
Theilung der Abscissenaxe nach Metern angebracht Es ist näm- 
lich nach den Ergebnissen der directen Messung^) A = 4,8 m 
gesetzt und danach die Länge des Meters bestimmt; der Anfangs- 
punkt der Theilung ist aber nicht* in die Schwingung, sondern 
in einen Abstand von 0,45 m von derselben verlegt Die Ein- 
tiieilung stellt auf diese Weise die Eintheilung der Grundlinie 



1) Siehe No 8, p. 138. 
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dar, in welcher wir die Interferenzen bestimmten. Man ersieht 
aus der Figur, dass die Phase überhaupt nicht vom Ursprung 
an wächst, vielmehr ist der Yerhiuf der Phase ein solcher, als 
entstände die Welle in einem Abstand von etwa ^A im Baume 
und liefe von dort theils gegen den Leiter, theils in den Baum 
hinaus. In grossen Enfemungen ist die Phase um den Werth n 
kleiner, als sie sein würde, wenn die Welle mit constanter 
Geschwindigkeit vom Ursprung ausgegangen wäre; die Welle 
verhält sich also in grossen Entfernungen so, als hätte sie 
die erste halbe Wellenlänge mit unendlicher Geschwindigkeit 
durchlaufen. 

Die Wirkung w der Drahtwellen auf eine bestimmte Stel* 
lung des secundären Leiters kann nun jedenfalls dargestellt 
werden in der Form: «;=C8in(w< — ^a), worin als Abkürzung 
i2t=fnir-}-i = ;7rr/^-|-<J gesetzt ist k^ bezeichnet die halbe 
Wellenlänge der Drahtwellen, in unseren Yersuchen 2,8 m, d 
aber die Phase ihrer Wirkung im Punkte r=0, welche wir 
durch Yorschaltung von Drahtlängen willkürlich abänderten. 
Ebenso konnten wir die Amplitude G abändern und gaben ihr 
solche Grösse, dass die Wirkung der Drahtwellen der directen 
Wirkung nahezu gleich war. Die Phase der Interferenz hängt 
dann nur ab von dem Unterschied der Phasen \ und d^. Bei 
derjenigen Stellung des secundären Kreises, auf welche sich 
unser Ausdruck für w bezieht, veistärken sich beide Wirkungen 
(die Interferenz hat das Zeidien +)> wenn 6^ — *a gleich Null 
oder einem ganzen Vielfachen von 2n ist; die Wirkungen ver- 
nichten sich (die Interferenz hat das Zeichen — ), wenn 6^ — ^2 
gleich n oder einem ganzen Vielfachen dieses Werthes ist; eine 
Interferenz findet nicht statt (die Interferenz hat das Zeichen 0), 
wenn \ — 6% ^eich einem ganzen Vielfachen von ^ tc ist 

Wir wollen uns nun 6 so bestimmt denken, dass im An- 
fangspunkt der Metertheilung die Phase der Interferenz einen 
bestimmten Werth e habe, dass daselbst also d^-si^i^-^-e sei. 
Die gerade Linie 1 unserer Figur soll uns alsdann den Werth 
von dg-j^e als Function der Entfernung darstellen. Die Linie 
ist nämlich mit solcher Neigung gezogen, dass für ein Wachs- 
ihum der Abscisse um k^ = 2,8 m die Ordinate um den Werth 
7t wächst, und sie ist so gelegt, dass sie die Curve ^1 schneidet 
in einem Punkte, dessen Abscisse die des Anfangspunktes der 
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Metertheilung ist Die linien 2, 3, 4 etc. stellen dann weiter den 
Verlauf der Werthe von d^ + e — ^n^d^-^e — j^j^a + c — f^ etc. 
Yor. Diese Linien sind nämlich parallel der Linie 1 und so ge- 
zogen, dass sie ein und dieselbe Ordinate in Abständen von je 
^jtj ein und dieselbe Absdsse in Abständen von je 1,4 m schnei* 
den. Frojicirt man nun die Schnittpunkte dieser Geraden mit 
der Curre di auf die Abscissenaxe herunter, so erhält man offen* 
bar diejenigen Entfernungen, für welche ^i = ^-|-€ + i^, 
d^-^e HJ-JT, ^8 + c + f w etc. wird, für welche also die Phase 
der Interferenz gegen die des Ausgangspunktes um ^jx, jk, f tc etc. 
gewachsen ist Man entnimmt so unmittelbar aus der Figur die 
Aussagen: Besitzt die Interferenz im Anfangspunkt der Grund- 
linie das Zeichen -f- ( — )) so erlangt sie das Zeichen zum 
ersten mal bei ca. 1 m, das Zeichen — (-[-) bei ca. 2,3 m, um 
wieder das Zeichen zu erreichen bei ca. 4,8 m; die Interferenz 
kehrt zurück zum Zeichen 4- ( — ) ^^i ca. 7,6 m, sie ist wiederum 
bei ca 14 m, um von nun an die Reihe der Zeichen in nahezu 
gleichen Abständen zu durchlaufen. Besitzt die Interferenz im 
Nullpunkt der Grundlinie das Zeichen 0, so besitzt sie dies 
Zeichen ebenfalls bei ca. 2,3 m, 7,6 m, 14 m, sie hat ausgesprochen 
positiven oder negativen Charakter in ca. Im, 4,8 m, lim Ent- 
fernung vom Nullpunkt Für mitäere Phasen gelten mittlere 
Werthe. Man vergleiche mit diesem Ergebniss der Theorie das 
Ergebniss des Yersuches, insbesondere diejenigen Interferenzen, 
welche stattfanden bei Yorschaltung von 100, 250, 400, 550 cm 
Draht^), und man wird die (Tebereinstimmung so vollkommen 
finden, als irgend erwartet werden kann. 

Nicht ganz so gut ist es mir gelungen, die Interferenzen 
der zweiten Art wiederzugeben.*} Zur Herstellung dieser Inter- 
ferenzen benutzten wir eine Lage des secundären Kreises, bei 
welcher hauptsächlich die Integralkraft der Induction um den 
geschlossenen Kreis in Betracht kam. Sehen wir die Dimen- 
sionen des letzteren als verschwindend klein an, so ist die Inte- 
gralkraft proportional der Aenderungsgeschwindigkeit der magne- 
tischen Kraft^ welche senkrecht auf der Ebene des Kreises 
steht, also proportional dem Ausdruck: 



1) Siehe p. 127. 
<) Siehe p. 128. 
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dP AJPJ^%^%i coa(mr — nt) , Bm{mr — nt) \ 

-^—ÄElnfin^] — + ^^, |. 

Hieraus erhält man für die Phase d^ dieser Wirkung: 

. • cos mr I mr — sin mr / m!^r^ 

o • sin mr / mr-j-cos mr / m'r* ' 

oder nach Umformung: 

^g = mr — arc tg mr. 

Die Linie d^ unserer Figur 31 stellt den Verlauf dieser 
Function dar. Man ersieht, dass für diese Wirkung die Phase 
schon Yom Ursprung an dauernd wächst Es müssen daher die 
Erscheinungen^ welche auf eine endliche Ausbreitungsgeschwin- 
digkeit hinweisen, bei diesen Interferenzen allerdings schon in 
der Nähe der Schwingung sich geltend machen. So zeigte es 
sich auch in den Versuchen, und eben darin bestand der Vor- 
theil, welchen uns diese Art der Interferenzen bot Aber es ergiebt 
sich die scheinbare Oeschwindigkeit in der Nähe der Schwingung 
doch grösser, als in der Feme, und es ist nicht zu leugnen, dass 
die Phase der Interferenz sich nach der Theorie wenig, aber 
bemerkbar schneller ändern müsste, als es in den Versuchen 
der Fall war. Es erscheint mir wahrscheinlich, dass eine yoU- 
kommenere Theorie, welche nicht die beiden wirkenden Leiter 
als yerschwindend klein betrachtet, vielleicht auch eine andere 
Annahme des Werthes von A, hier eine bessere Uebereinstim- 
mung herstellen würde. 

Von Wichtigkeit ist, dass auch unter Zugrundelegung der 
MaxwelPschen Theorie die Versuche nicht gedeutet werden 
können, ohne einen merklidhen unterschied zwischen der Aus- 
breitungsgeschwindigkeit der Wellen in Drähten und der Wellen 
im freien Raum anzunehmen. 

» 
Wellen in drahtförmigen Leitern. 



00 



Die Function: Jr(i?^) =|e- V.i'p^'^+'^^^^^w, 



welche sich für grosse Werthe von q der ¥uncüony^l2pQ.e-PQ, 
für verschwindende Werthe von q der Function— log (j?ß/ 2)— 0,577 
anschmiegt, genügt der Differentialgleichung: 
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Setzen wir also: 

n=2JlAn. am (mz — nt) . K{p ^), 

so genügt n der Gleichung A*cPnidfl = An^ sobald wir 
machen p*=m* — A^ n*. Dabei soll yerstanden sein unter J 
eine in magnetischem Maass gemessene Stromstärke, unter p 
und m = nlX redproke Längen, unter n = nlT eine reciproke 
Zeit Die Function 11 genügt ihrer Oleichung im ganzen Baum, 
ausser in der x-Axe, in welcher sie unstätig wird. Es ent- 
sprechen also die aus obigem 11 abzuleitenden Werthe Ton 
R, Z^ P^ N einer elektrischen Bewegung, welche in einem sehr 
dünnen, längs der z-Axe ausgespannten Drahte stattfindet In 
unmittelbarer Nachbarschaft dieses Drahtes wird bis auf Orössen, 
welche gerade Potenzen von q enthalten: 

Oo = — 2 J/ -4 n . sin (mz — nt)^ also : 

i2o = 2 Jm/^n^. cos (m« — n<), 
Pq=z2JIq. cos {mx — w<), 

wobei durch den Index der Bezug auf verschwindende q fest- 
gehalten ist Aus dem Werthe von Bq folgt, dass die auf 
der Längeneinheit des Drahtes sich befindende freie Elektrici« 
tat e ist: 

e = l/4w,2^^.i2o = Jm j An , cos (mz — nt). 

Aehnlich folgt aus Pq die Stromstärke i: 

f = l/4jr.2jr^.Po = Jcos {mz — nt). 

Die Werthe von i und e genügen von selber der nothwendig 
zu erfüllenden Gleichung Adeldt=^ — dijdz. Dieselben zeigen 
uns, dass die behandelte Bewegung eine elektrische Sinuswelle dar- 
stellt, welche sich in der z-Axe in Bichtung der wachsenden z fort- 
pflanzt, deren halbe Wellenlänge Jl, und deren hslhe Schwingungs- 
periode Tj deren Geschwindigkeit also X j 7= n / m ist, und welche 
eine solche Intensität besitzt, dass die grössten auftretenden 
Stromstärken + J betragen. 

Behalten wir uns vor, über fremde Kräfte im Drahte will- 
kürlich zu verfügen, so können wir k und T ak unabhängig 
voneinander ansehen. Für jedes bestimmte Yerhaltniss dieser 
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Grossen, also für jede bestimmte Geschwindigkeit der Welle 
haben die Linien der elektrischen Kraft eine bestimmte Gestalt, 
welche, unabhängig von der Zeit, am Drahte entlang gleitet 
Wie früher stellen wir diese Gestalt dar, indem wir die Linien 
Q:;=conBtans ziehen. 

In Figur 33 ist eine solche DarBtellung ausgeftihrt, und 
zwar zunächst in Hg. 32. für den Fall, dass die Oesohwindig- 
keit sehr klein, p also gleich m ist Itie Zeichnung entspricht 
dann einer elektroatatiachen Eraftrertheilong, nämlich derjenigen, 
welche wir erhalten, wenn wir aaf dem Draht Elektridtttt so 
vertheilen, dasa die Dichtigkeit eine Sinnsfonction der Draht- 
länge ist Figur 32i, giebt die EraftUnien fflr eine Oeediwin- 
digkeit, welche etwa 28/48 der Liohtgesohirindigkeit betrügt 
Man sieht, dass die Erafäinien einen grösseren TTmweg als 
vorher machen, um, von dem Drahte ansgehend, zu demselben 
zurückzugelangen. In der filteren Anscbaunngsweiae ist dies er- 
läutert durch die Aussage: Die elektrodynamische Kraft, welche 



^ 



Fig. 32. 



parallel dem Drahte gerichtet sei, schwäche die gleiohgerich- 
tet« Gomponente der elektrostatischen Kraft, während sie die 
zum Drähte senkrechte Componente nicht beeinflusse. Die 
Schwächung der dem Draht parallelen Componente kann bis zur 
Yemichtung derselben sich steigern. Nehmen wir nämlich die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Drahtwellen gleich der Licht- 
geschwindigkeit, so wird ^ = 0, es artet dann für jeden Werth 
von Q K(pe) aus in — logg-l-constans, und es wird für jeden 
Werth von q: 

Q= — 2JlAn.smimx — nt), 
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also: 

R=2Jml AnQ.C09(mx — nt)^ Z=0, 

P= 2//^ cos (m^ — nO, N=0. 

Die Kraftvertheilimg ist alsdann die denkbar einfachste 
die elektrische Kraft steht überall senkrecht auf dem Drahte 
und nimmt ab im umgekehrten Yerhaltniss der Entfernung 
von diesem. Die für gleichabstebende Werthe ron Q gezoge- 
nen Linien Q=constans sind in Figur 32e angedeutet Für 
Wellen, welche sich mit einer grösseren Geschwindigkeit als 
IjA fortpflanzen, wird p imaginär. Für diesen Fall müssen 
wir unsere Formeln umgestalten, doch gehen wir nicht auf 
denselben ein,' da ihm keine praktische Bedeutung zukommt 

An der Oberfläche eines Leiters setzt sich diejenige Gom- 
ponente der elektrischen Eraft^ welche tangential zur Oberfläche 
liegt, stetig in das Innere des Leiters fort Unter einem voll- 
kommenen Leiter versteht man nach Maxwell einen solchen, 
in dessen Inneren stets nur verschwindend kleine Kräfte auf- 
treten können. Daraus folgt für die Oberfläche eines vollkom- 
menen Leiters als Bedingung, dass die zur Oberfläche tangen- 
tiale Gomponente der Kraft verschwinden muss. Enthält diese 
Behauptung keinen Irrthum, so folgt, dass sich in gut leitenden 
Drähten elektrische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit und in der- 
jenigen Oestalt ausbreiten müssen, welche durch Figur 32c ge- 
geben ist Denn nur für diese Kraftvertheilung steht die Kraft 
überall senkrecht auf der Oberfläche des Drahtes. In der That 
ist denn auch stets aus der Maxwell'schen Theorie, wie aus 
den älteren Theorien, der Schluss gezogen worden, dass sich 
durch vollkommen leitende Drähte elektrische Wellen mit Licht- 
geschwindigkeit ausbreiten. 

Dürfen wir indessen unseren Versuchen nur ein weniges 
trauen, so ist dies Besultat unrichtig, die Ausbreitung geschieht 
mit einer viel geringeren Geschwindigkeit und etwa in der- 
jenigen Oestalt, welche Fig. 32b anzeigt Dies Ergebniss ist 
um so auffidlender, als die Geschwindigkeit in Drähten eben- 
falls eine von der Natur des Drahtes gänzlich unabhängige Ge- 
schwindigkeit zu sein scheint Ich habe dieselbe als gleich ge- 
funden in Drähten der verschiedensten Metalle, der verschie- 
densten Dicke, der verschiedensten Gestalt des Querschnittes, 
auch in Säulen leitender Flüssigkeit. Die Ursachen, welche 
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diese Geschwindigkeit bestimmen^ sind noch dunkel. Der Wider- 
stand spielt jedenfalls keine Rolle. Ich vermuthete eine Zeit 
lang, dass sich ein Einfluss der Gonstanten k geltend mache, 
durch deren Einführung Hr.H. v.Helmholtz die Maxwell'scbe 
Theorie erweitert hat^) Eine nähere üeberlegung lässt diese 
Vermuthung indessen zurückweisen. Wäre die Grenzbedingung 
nur lichtig, so wäre eine Welle von der Fonn der Eig. 32« 
immer noch möglich. Dieselbe würde stets eine reine Trans- 
versalwelle sein und müsste sich als solche mit derselben Ge- 
schwindigkeit fortpflanzen, wie ebene Transversalwellen im Baume, 
ob nun gleichzeitig Longitudinalwellen möglich sind oder nicht. 
Ein endlicher Werth der Constanten k würde, ohne die Ver- 
schiedenheit der beobachteten Geschwindigkeiten zu erklären, 
fordern, dass zweierlei Arten von Wellen verschiedener Ge- 
schwindigkeit im Draht möglich seien, wofür bisher Andeu- 
tungen aus der Erfahrung noch nicht vorliegen. Es dürfte die 
Richtigkeit der Grenzbedingung für schnell veränderliche Kräfte 
zu bezweifeln sein. 

Erscheint es einerseits nicht möglich, den in der ^-Axe 
fortschreitenden Wellen eine beliebig grosse Geschwindigkeit zu 
ertheilen, so hat es auf der anderen Seite keine Schwierigkeit, 
die Geschwindigkeit von ihrem Maximalwerth beliebig herab- 
zudrücken und EraftvertheUungen herzustellen, welche zwischen 
den Formen 32« und 32b eingeschlossen sind. Man lässt zu 
dem Ende die Welle durch regelmässig gezackte oder spiral- 
förmig aufgeroUte Drähte fortschreiten. Indem ich z. B. einen 
Draht von 40 m Länge zu einer einfachen Spirale von 1 cm 
Durchmesser in solcher Dichte aufrollte, dass die Länge der 
Spirale 1,6 m wurde, konnte ich Knotenpunkte in Abständen 
von ca. 0,31 m beobachten, während im gestreckten Draht die 
Abstände der Knoten 2,8 m betrugen. Bei allmählicbem Aus- 
recken der Spirale ging der eine Werth auf den anderen über. 
In der Sichtung der ^Axe (der Axe der Spirale) gemessen, 
bewegt sich also die Welle wesentlich langsamer in dem auf- 
gerollten Drahte. In der Drahtlänge gemessen allerdings bewegt 
sie sich schneller. Aehnlich ist das Yerfaalten in gezackten 
Drähten. Irre ich nicht, so vermag auch hiervon die Max- 



>) H. T. Helmholtz, Gee. Abh. 1. p. 546. 
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well 'sehe Theorie unter Annahme jener Grenzbedingong für 
gute Leiter keine Rechenschaft zu geben« Es müsste nach 
dieser Theorie, wie mir scheint, die in der ^-Axe gemessene 
Ausbreitang durch jede Form des Leiters mit Lichtgeschwindig- 
keit erfolgen, sobald nur erstens der Widerstand des Leiters 
nicht in Betracht kommt und zweitens die Dimensionen des 
Leiters senkrecht zur Axe verschwindend klein gegen die Wellen- 
länge sind. Beide Bedingungen aber sind in spiraligen Metall- 
drahten erfüllt, ohne dass die Folgerung zuträfe. 

Indem wir versuchten, die Beobachtungen aus der Max- 
well'schen Theorie zu erklären, ist es uns nicht gelungen, alle 
Schwierigkeiten zu beseitigen. Oleichwohl wird man die Yoll- 
ständigkeit, mit welcher jene Theorie den grössten Theü der 
Erscheinungen wiedergiebt, als eine nicht verächtliche Leistung 
derselben betrachten dürfen. Denn wenn man versucht, auf 
die Erscheinungen eine der älteren Theorien anzuwenden, so 
geräth man schon in den elementarsten Zügen auf Wider- 
sprüche, es sei denn, dass man durch Einführung des Aethers 
als Dielektricum jene Theorien mit der Maxweirschen ver- 
söhnt auf dem durch v. Helmholtz angegebenen Wege. 



10. lieber die Fortleitung elektriscber Wellen 

dureb Ihräbte. 

(Wiedemann's Ann. S7. p. 395. 1889.) 



Fliesst ein imyeränderlicher elektrischer Strom in einem 
cjlindrischen Drahte, so erfüllt er jeden Theil des Querschnittes 
mit gleicher Stärke. Ist aber der Strom yeränderlich, so be- 
wirkt die Selbstinduction eine Abweichung von dieser ein&chsten 
Yertheilung. Denn da die mittleren Theile des Drahtes von 
allen übrigen im Mittel weniger entfernt sind, als die Theile 
des Bandes, so stellt sich die Induction den Yeränderungen des 
Stromes in der Mitte des Drahtes stärker entgegen als am 
Rande, und infolge hiervon wird die Strömung die Randgebiete 
bevorzugen. Wenn der Strom seine Richtung einige hundert 
Mal in der Secunde wechselt, kann die Abweichung von der 
normalen Yertheilung schon nicht mehr unmerklich sein; diese 
Abweichung wächst schnell mit der Zahl der Stromwechsel, 
und wenn gar die Strömung ihre Richtung viele Millionen Mal 
in der Secunde wechselt, so muss nach der Theorie fast das 
ganze Innere des Drahtes stromfrei erscheinen und die Strömung 
sich auf die nächste Umgebung der Grenze beschranken. In 
solchen äussersten Fällen ist nun offenbar die vorgetragene 
Auffassung des Yorgangs nicht ohne physikalische Schwierig- 
keiten und es treten die Yorzüge einer anderen Auf&issung der 
Sache hervor, welche wohl zuerst von den Herren 0. Heavi- 
side^) und J. K Poynting*) als die richtige Interpretation 



1) 0. H^aviside, Electrioiaii, Januar 1885; Phü. Mag. 25. p. 153. 1888. 
•) J. H. Poynting, Phü. Trans. 2. p. 277. 1885. 
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der auf diesen Fall angewendeten MaxwelPschen Oleicbongen 
gegeben worden ist Nach dieser Auffassung pflanzt sich die 
elektrische Kraft, welche den Strom bedingt, überhaupt nicht in 
dem Drahte selber fort, sondern tritt unter allen umständen 
Yon aussen her in den Draht ein und breitet sich in dem Metall 
verhältnissmässig langsam und nach ähnlichen Gesetzen aus, wie 
Temperaturänderungen in einem wärmeleitenden Körper. Es wird 
also, wenn die Kräfte in der Umgebung des Drahtes die Rich- 
tung beständig ändern, die Wirkung dieser Kräfte sich nur auf 
eine sehr kleine Tiefe in das Metall hinein erstrecken; je lang- 
samer die Schwankungen werden, desto tiefer wird die Wirkung 
eindringen, und wenn endlich die Aenderungen unendlich lang- 
sam erfolgen, hat die Kraft Zeit, das ganze Innere des Drahtes 
mit gleichmässiger Stärke zu füllen.^) 

Wie wir nun auch immer das Ergebniss der Theorie auf- 
fassen wollen, eine wichtige Frage ist, ob es mit der Wirklich- 
keit übereinstimme. Da ich in den Versuchen, welche ich 
über die Ausbreitung der elektrischen Kraft anstellte, elektrische 
Wellen in Drähten benutzte, welche von ausserordentlich kurzer 
Periode waren, so lag es nahe, an diesen die Bichtigkeit der ge- 
zogenen Folgerungen zu prüfen. In der That fand sich die 
Theorie bestätigt durch die Versuche, welche jetzt beschrieben 
werden sollen, und man wird finden, dass diese wenigen Ver- 
suche genügen, um die Auffassung der Herren Heayiside und 
Poynting im höchsten Grade nahezulegen. Verwandte Ver- 
suche mit verwandten Ergebnissen, aber mit ganz anderen 
Hülf smitteln , sind schon von Hm. 0. J. Lodge*) angestellt 
worden, hauptsächlich im Interesse der Theorie der Blitzableiter. 
Bis zu welchem Punkt die Folgerungen zutreffend sind, welche 
von Hm. Lodge in dieser Richtung aus seinen Versuchen ge- 
zogen wurden, dürfte in erster Beihe von der Geschwindigkeit 
abhängen, mit welcher im Blitze thatsächlich die Aenderungen 
der elektrischen Zustände erfolgen. 

Die Apparate und Methoden, welche hier erwähnt werden, 
sind dieselben, welche ich in den früheren Arbeiten ausführlich 



1) [Siehe Anmerkung 24 am Schluss des Buches]. 
«) 0. J. Lodge, Jouin. of the Soc. of Arte. May 1888; Phil. Mag. 26. 
p. 217. 1888. 
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beschrieben habe. Die benutzten Wellen waren solche, welche 
in Drähten einen Abstand der Knoten von nahezu 3 m hatten. 
1. Wirkt ein prim&rer Leiter durch den Luftraum hin- 
durch auf einen secundären Leiter, so wird man nicht zweifeln, 
dass die Wirkung in den letzteren von aussen her eindringt 
Denn es kann als feststehend angesehen werden, dass die Wir- 
kung sich im Lufträume von Punkt zu Punkt fortpflanzt, die- 
selbe wird also zuerst die äusseren Grenzen des Leiters treffen 
müssen, ehe sie auf das Innere zu wirken yermag. Nun erweist 
sich aber eine geschlossene Metallhülle als yölUg undurchlässig 
für die Wirkung. Stellen wir den secundären Leitet in so 
günstiger Stellung neben dem Leiter auf, dass wir Funken von 
5 — 6 mm Länge erhalten, und umgeben ihn nun mit einem 
geschlossenen Kasten aus Zinkblech, so lassen sich nicht mehr 
die geringsten Funken wahrnehmen. Ebenso yerschwinden die 
Funken, wenn wir den primären Leiter vollständig mit einem 
metallischen Kasten umgeben. Bei relativ langsamen Strom- 
schwankungen wird bekanntlich die Integralkraft der Induction 
durch eine metallische Schutzhülle überhaupt nicht beein- 
träditigt Hierin liegt für den ersten Anblick ein Widerspruch 
mit den gegenwärtigen Erfahrungen. Doch ist derselbe nur ein 
scheinbarer und löst sich durch Betrachtung der zeitlichen Yer- 
hältnisse. In ähnlicher Weise schützt eine die Wärme schlecht 
leitende Hülle ihr Inneres vollständig gegen schnelle Schwan- 
kungen der äusseren Temperatur, weniger gegen langsame 
Schwankungen^ und gar nicht gegen eine dauernde Erhöhung 
oder Erniedrigung derselben. Je dünner die Hülle, je schnelleren 
Schwankungen gestattet sie eine Einwirkung auf das Innere. 
Auch in unserem Falle muss offenbar die elektrische Wirkung 
in das Innere eindringen, wenn wir nur die Stärke des Metalles 
hinreichend verringern. Doch gelang es mir nicht, auf einfache 
Weise die erforderliche Dünne zu erreichen; ein mit Stanniol 
überzogener Kasten schützte noch vollständig, und ebenso ein 
Kasten aus Goldpapier, wenn nur Sorge getragen war, dass die 
Bänder der einzelnen Papiere sich wirUich leitend berührten. 
Hierbei war die Dicke des leitenden Metalls kaum auf ^,0 ii^ii^ 
zu schätzen. Ich zog nun die schützende Hülle so eng wie 
möglich um den secundären Leiter zusammen. Zu dem Ende 
wurde seine Funkenstrecke auf etwa 20 mm erweitert und, um 
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gleichwohl elektrische Bewegungen in ihm wahmehmen zu können, 
eine HtUfsfonkenstrecke gerade gegenüber der gewöhnlich be- 
nutsten angebracht Die Funken in dieser waren dann zwar 
nicht so lang wie in der eigentlichen Fnnkenstrecke, da nun die 
Wiriaing der Resonanz wegfiel, sie waren aber immer noch recht 
lebhaft Nach dieser Yorbemtong wurde der Leiter ToUsttedig 
umgeben mit einer mö^chst dUnnen röhrenförmigen leitenden 
Hülle, welche ihn nicht berührte, ihm aber so nahe als möglich 
war, und in der Nähe der Hülfsfonkenstrecke, um dieselbe be- 
natzen zu können, durch ein Drahtnetz gebildet wurde. Zwischen 
den Polen dieser Hülle traten ebenso lebhafte Funken auf, wie 
vorher in dem secundäien Leiter selbst, in dem eingeschlossenen 
Leiter aber liess sidi nidit die geringste elektrische Bewegung 
erkennen. Es schadet dem Erfolge auch nicht, wenn die Hülle 
den Leiter in einzelnen Punkten berührt; die Isolirung beider 
voneinander ist nicht nöthig, um den Versuch gelingen za 
lassen, sondern um ihm seine Beweiskraft zu geben. Offenbar 
können wir in der Yorstellung die Hülle noch enger um den 
Leiter zusanmienziehen, als es in der Ausführung möglich ist, 
ja wir können sie mit der äussersten Schicht desselben zu- 
sammenfallen lassen. Obgleich also die elektrischen Erregungen 
an der Oberfläche unseres Leiters so kräftig sind, dass sie 
Funken von 5 — 6 mm ergeben, herrscht doch schon etwa 
^/lo mm unterhalb der Oberfläche so vollkommene Ruhe, dass 
es nicht möglidi ist, die kleinsten Funken zu erhalten. Es wird 
uns so die Yermuthimg nahe gelegt, dass das, was wir indu- 
cirte Strömung in dem secundären Leiter nennen, ein Yorgang 
sei, welcher sich im wesenflichen in seiner Umgebung abspielt, 
sein Inneres aber kaum in Mitleidenschaft zieht 

2. Man könnte zugeben, dass sich dieses also verhalte, 
wenn die elektrische Erregung durch den nichtleitenden Raum 
zugeführt werde, aber behaupten, dass es eine andere Sache sei, 
wenn sich dieselbe, wie man zu sagen pflegt, in einem Leiter 
fortgepflanzt habe. Stellen wir neben die eine Endplatte unseres 
primären Leiters eine leitende Platte, und befestigen wir an die- 
selbe einen langen geraden Draht; wir haben in den früheren 
Yersuchen bereits gesehen, wie sich mit Hülfe dieses Drahtes 
die Wirkung der primären Schwingung auf grosse läitfemungen 
fortleiten lässt Die gewöhnliche Anschauung ist, dass dabei 
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eine Welle im Drahte fortschreite. Wir wollen aber zu zeigen 
versachen, dass sich alle Aenderungen anf den äusseren Baum 
und die Oberfläche beschränken, und dass das Innere des Drahtes 
Ton der vorübergehenden Welle nichts weiss. Ich stellte zuerst 
Yersuche in der folgenden Weise an. Aus der Drahtleitung 
wurde ein Stück von 4 m Länge entfernt und ersetzt durch 
zwei Streifen von Zinkblech von 4 m Länge und 10 cm Breite, 
welche flach aufeinander gelegt, und deren sich berührende 
Enden fest miteinander verbunden wurden. Zwischen die Streifen 
längs der Mittellinie derselben und also von ihrem Metall fast 
völlig umgeben, wurde auf die ganze Länge von 4 m ein mit 
Guttapercha überzogener Eupferdraht gelegt Es war für die 
Yersuche gleichgültig, ob die äusseren Enden dieses Drahtes 
mit den Streifen leitend verbunden oder von diesen isolirt waren, 
doch waren meistens die Enden mit den Zinkstreifen verlöthet. 
Der Eupferdraht war in der Mitte durchsdmitten, und seine 
Enden führten, umeinander gewunden, aus dem Zwischenraum 
der Streifen heraus zu einer feinen Funkenstrecke, welche er- 
kennen lassen sollte, ob in dem Draht eine elektrische Be- 
wegung stattfinde. Wurden durch die ganze Yorrichtung mög- 
lichst kräftige Wellen geleitet, so war gleichwohl in der Funken- 
strecke nicht die geringste Wirkung wahrzunehmen. Wurde 
darauf aber der Eupferdraht an irgend einer Stelle auf eine 
Strecke von einigen Decimetem so weit hervorgezerrt, dass er 
nur ein wenig aus dem Zwischenraum der Streifen heraussah, 
so traten sofort Funken auf. Je weiter und auf eine je längere 
Strecke hin der Eupferdraht über den Band der Zinkstreifen 
hin vorsprang, desto lebhafter waren die Funken. Es trugen 
also nicht die ungünstigen Widerstandsverhältnisse die Schuld, 
daiss wir vorher keine Funken hatten, denn diese Yerhältnisse 
haben sich nicht geändert, sondern es war vorher der Draht im 
Inneren der leitenden Masse dem von aussen kommenden Ein- 
flüsse entzogen. Auch haben wir nur nöthig, den vorbringenden 
Theil des Drahtes mit ein wenig Stanniol zu umhüllen, welches 
mit den Zinkstreifen in leitender Yerbindung steht, um die 
Funken sofort wieder aufzuheben. Wir haben dadurch den 
Eupferdraht in das Innere des Leiters zurückgebracht Führen 
wir um das aus dem Zwischenraum hervorstehende Stück des 
Guttaperchadrahtes einen anderen Draht in etwas grösserem 
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Bogen herum, so werden die Funken ebenfalls vermindert, der 
zweite Draht fängt dem ersteren gewissermassen die Einwirkung 
von aussen ab. Ja, man kann sagen, dass in ähnlicher Weise 
der Band des Zinkstreifens selber der Mitte des Streifens die 
Induction abfängt Denn entfernen wir jetzt den einen der 
beiden Zinkstreifen und lassen den Outtapercbadraht einfach auf 
dem anderen aufliegen, so nehmen wir zwar stets Funken in 
dem Drahte wahr, dieselben sind aber äusserst schwach in der 
Mitte des Streifens, viel kraftiger in der Nachbarschaft des Bandes. 
Wie bei der Yertheilung durch elektrostatische Influenz die 
Elektricität sich yorzugsweise an dem scharfen Bande des Strei- 
fens anhäufen würde, so scheint sich hier die Strömung vor- 
zugsweise längs des Bandes zu bewegen. Hier wie dort kann 
man sagen, dass die äusseren Theile die inneren vor dem von 
aussen kommenden Einfluss schützen. 

Etwas reinlichere Yersuche mit gleicher Beweiskraft sind 
die folgenden. Ich schaltete in die wellenführende Leitung 
einen sehr dicken Eupferdraht von 1,5 m Länge ein, dessen 
Enden zwei kreisförmige metallene Scheiben von 15 cm Durch- 
messer trugen. Der Draht ging durch die Mittelpunkte der 
Scheiben, die Ebene der Scheiben stand senkrecht auf dem 
Drahte, jede der Scheiben trug an ihrem Bande 24 Löcher in 
gleichen Abständen. In den Draht wurde eine Funkenstrecke 
eingeschaltet Wenn die Wellen den Draht durchliefen, erregten 
sie Funken bis zu 6 mm Länge. Nun wurde zwischen zwei 
correspondirenden Löchern der Scheiben ein dünner Kupfer- 
draht ausgespannt Dadurch sank die Länge der Funken auf 
3,2 ,mm. Es änderte übrigens nichts, wenn statt des dünnen 
Drahtes ein dicker, oder wenn statt des einen Drahtes ihrer 
vierundzwanzig genommen wurden, sobald dieselben unmittelbar 
nebeneinander durch dieselben beiden Löcher gezogen wurden. 
Anders aber war es, wenn die Drähte auf den Band der Scheiben 
vertheilt wurden. Wurde dem ersten Draht gegenüber ein 
zweiter zugefügt, so sank die Funkenlänge auf 1,2 mm. Wurden 
zwei weitere Drähte in den mitfleren Lagen hinzugethan, so 
ging die Funkenlänge auf 0,5 mm zurück; die Einschaltung 
weiterer vier Drähte in die Mittellagen liess kaum Funken von 
0,1 mm bestehen; nach Einschaltung aller 24 Drähte in gleichen 
Abständen waren durchaus keine Funken mehr im Innern wahr- 
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zunehmen. Der Widerstand des inneren Drahtes war gleichwohl 
viel kleiner, als der aller äusseren Drähte zusammen genommen, 
auch haben wir noch besonders gezeigt, dass es auf diesen 
Widerstand nicht ankommt Stellen wir neben der entstandenen 
Drahtröhre als Nebenschluss eine Leitung her, welche der im 
Inneren der Bohre befindlichen Leitung yollkommen gleich ist, 
so haben wir in ersterer lebhafte Funken, in letzterer durchaus 
keine. Erstere ist ungeschützt, letztere geschützt durch das 
Drahtrohr. Wir haben hier ein elektrodynamisches Analogen 
zu dem elektrostatischen Yersuch, welcher unter dem Namen 
des elektrischen Vogelbauers bekannt ist. Ich änderte nunmehr 
den Versuch in der Weise ab, welche durch die Kg. 33 erläutert 
wird. Die beiden Scheiben wurden so nahe zusammengerückt, 
dass sie mit den zwischen ihnen gespannten Drähten einen zur 




^ 



Kg. 33. 

Aufnahme des Funkenmikrometers eben noch genügenden Drahi>- 
käfig A bildeten. Die eine Scheibe a blieb mit dem Mittel* 
drahte leitend verbunden, die andere ß wurde durch einen ring- 
förmigen Einschnitt von ihm isolirt und dafür mit einem 
leitenden Bohre y verbunden, welches, von dem Mitteldraht 
isolirt, denselben auf eine Strecke von 1,5 m hin vollständig 
umgab. Das freie Ende des Bohres d wurde dann mit dem 
Mitteldrahte leitend verbunden. Es befindet sich nunmehr wieder 
der Draht mit seiner Funkenstrecke in metallisch geschütztem 
Baume, und es erscheint nach dem vorigen nur selbstverständ- 
lich, dass sich in dem Drahte nicht die geringste elektrische 
Bewegung zu erkennen giebt, man mag nun die Wellen in dem 
.einen oder in dem anderen Sinne durch die Vorrichtung leiten. 
Insofern also bietet diese Anordnung nichts Neues, sie hat aber 
vor der vorigen den Vorzug, dass wir das schützende Metall- 
rohr y durch Bohren von immer geringerer Wandstärke ersetzen 
können, um zu untersuchen, welche Wandstärke noch genügt, 
den Einfluss von aussen abzuhalten. Sehr dünne Messingröhreu, 
Bohren von Stanniol und Bohren von unechtem Schaumgold 

Herts, Abhandlongva. 12 
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erwiesen sich noch als roUkommen schützend. Nun nahm ich 
Qlasröhren, welche auf chemischem Wege yersilbert worden 
waren, und da war es allerdings leicht, Bohren von solcher Dünne 
herzustellen, dass trotz ihres Schutzes lebhafte Funken im Mittel- 
draht auftraten. Aber es zeigten sich Funken doch nur dann, 
wenn die Silberschicht schon nicht mehr yöllig undurchlässig 
für licht und sicherlich dünner als ^/loo nim war. Nicht in der 
Wirklichkeit, aber in der Vorstellung, können wir die Schutz- 
hülle sich mehr und mehr um den Draht zusammenziehen und 
schliesslich mit seiner Oberfläche zusammenfallen lassen; wir 
dürfen wohl sicher sein, dass sich hierbei nichts Wesentliches 
mehr ändern wird. Wenn also die wirklichen Wellen auch noch 
so lebhaft um den Draht spielen, so ist doch sein Inneres yöUig 
in Ruhe, und die Wirkung der Wellen dringt kaum viel tiefer 
in das Innere des Drahtes ein, als das licht, welches von seiner 
Oberfläche reflectirt wird. Den eigentlichen Sitz dieser Wellen 
werden wir also auch nicht im Drahte suchen dürfen, sondern 
eher vermuthen, dass er in seiner Umgebung sich befindet, und 
statt zu sagen, dass unsere Wellen sich im Drahte fortpflanzen, 
werden wir besser sagen, dass dieselben an dem Drahte entlang 
gleiten. 

Statt in die Drahtleitung, in welcher wir indirect Wellen 
erregten, können wir die zuletzt beschriebene Vorrichtung auch 
in den einen Zweig unseres primären Leiters selbst einschalten. 
In solchen Versuchen erhielt ich die gleichen Besultate wie in 
den bisherigen. Auch unsere primäre Schwingung erfolgt also, 
ohne den Leiter, um welchen sie spielt, anders als in seiner 
äussersten Oberflächenschicht zu betheiligen,^) auch ihren Sitz 
werden wir nicht im Innnern des Leiters suchen dürfen. 

An unsere letzten Erfahrungen über die Drahtwellen wollen 
wir noch eine Bemerkung knüpfen, welche die Ausführung der 
Versuche betrifft Wenn unsere Wellen ihren Sitz in der Um- 
gebung des Drahtes haben, so wird die an einem einzelnen Draht . 
entlang gleitende Welle sich nicht allein durch die Luft, sondern, 



^) Die Berechnung der Selbstinduction derartiger Leiter unter der 
Annahme gleichförmiger Stromdichte im Innern muss also zu ganz un- 
zuverlässigen Besiiltaten f[lhren. Es ist zu yerwundem, dass die unter 
so fehlerhaften Voraussetzungen gewonnenen Besultate doch annähernd 
mit der Wirklichkeit übereinzustimmen scheinen. 
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da ihre Wirkung sich auf grosse Entfernung hin erstreckt, zum 
Theil auch in den benachbarten Wänden, dem Eussboden u. s. w. 
fortpflanzen und so zu einer verwickelten Erscheinung werden« 
Stellen wir aber gegenüber den beiden Polen unseres primären 
Leiters in genau gleicher Weise zwei Hülfsplatten auf, verbinden 
mit jeder derselben einen Draht und führen beide Drähte gerade 
und parallel miteinander auf gleiche Entfernung fort, so macht 
sich die Wirkung der Wellen nur in der Nähe des Zwischen- 
raums beider Drähte geltend. Die Welle eilt also auch lediglich in 
dem Zwischenräume der Drähte fort Wir können also Sorge tragen, 
dass die Fortpflanzung lediglich durch die Luft oder einen anderen 
Isolator erfolge, und die Versuche werden bei dieser Anordnung be- 
quemer und reiner. Uebrigens ergeben sich dabei nahezu dieselben 
Wellenlängen, wie in einzelnen Drähten, sodass auch bei solchen 
die Wirkung der Störungen nicht erheblich zu sein scheint 

3. Aus dem bisher Vorgetragenen dürfen wir schliessen, 
dass schnelle ' elektrische Schwingungen völlig unfähig sind. 
Metallschichten von einiger Dicke zu durchdringen, und dass 
es daher auf keine Weise möglich ist, mit Hülfe solcher 
Schwingungen im Inneren geschlossener metallischer Hüllen 
Funken zu erregen. Sehen wir also durch solche Schwingungen 
Funken erzeugt im Inneren von Metallhüllen, welche beinahe 
aber nicht vollständig geschlossen sind, so werden wir schliessen 
müssen, dass die elektrische Erregung eingedrungen sei durch 
die vorhandenen Oefhungen. Diese Auffassung ist auch richtig, 
aber sie widerspricht in einzelnen Fällen der üblichen An- 
schauung so vollkommen, dass man sich erst durch besondere 
Versuche bewegen lässt, die übliche Anschauung zu Gunsten 
der neuen zu verlassen. Wir wollen einen hervorragenden Fall 
dieser Art herausgreifen, und indem wir für diesen die Richtig- 
keit unserer Anschauung zur Qewissheit erheben, dieselbe auch 
für alle übrigen Falle wahrscheinlich machen. Wir nehmen wieder 
die Vorrichtung, welche wir im vorigen Abschnitte beschrieben und 
in Mg. 33 abgebildet haben, nur unterlassen wir es jetzt, bei d die 
schützende Röhre mit dem Mitteldraht in Verbindung zu setzen. 
Nun leiten wir den Wellenzug in der Richtung von Ä gegen 
6 durch die Vorrichtung. Wir erhalten jetzt lebhafte Funken 
aus A, dieselben sind von ähnlicher Stärke, als hätten wir die 
Funkenstrecke ohne allen Schutz in die Drahtleitung einge- 

12* 
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schaltet Die Funken werden auch nicht wesentlich kleiner, 
wenn wir das Bohr 7, ohne sonst etwas zu ändern, bedeutend, 
etwa auf 4 m verlängern. Nach der üblichen Auffassung wird 
man sagen: die bei A ankommende elektrische Welle durch- 
setze mit Leichtigkeit die dünne und gut leitende Metallscheibe 
a, überspringe dann die Funkenstrecke bei Ä und pflanze sich 
in dem mittleren Draht fort Nach unserer Auffassung müssen 
wir dagegen den Vorgang in folgender Weise schildern. Die 
bei A ankommende Welle ist durchaus unvermögend, die Metall- 
scheibe zu durchdringen, sie gleitet also an derselben auf die 
Aussenseite der Yorrichtung über und pflanzt sich längs der- 
selben fort bis zu dem 4 m entfernten Punkte d. Hier theilt 
sie sich; ein Theil, welcher uns jetzt nichts angeht, pflanzt sich 
sogleich an dem geraden Drahte fort, ein anderer aber biegt in 
das Innere der Röhre ein und läuft hier in dem Lufträume 
zwischen Röhre und Mitteldraht die 4 m zurück bis zu der 
Funkenstrecke in A, wo er nunmehr den Funken erregt Dass 
unsere Auffassung, obwohl verwickelter, dennoch die richtige ist, 
beweisen wir durch die folgenden Versuche. Erstens ver- 
schwindet jede Spur der Funken in A^ sobald wir die Oeffhung 
bei ^, sei es auch nur durch eine Kapsel von Stanniol, ver- 
schliessen. unsere Wellen haben nur eine Wellenlänge von 3 m; 
ehe ihre Wirkung bis zum Punkte d gekommen ist, ist sie bei 
A schon auf Null zurückgegangen und hat das Zeichen ge- 
wechselt Welchen Einfluss könnte also der entfernte Verschluss 
bei d auf den Funken in A hervorbringen, wenn letzterer wirk- 
lich sogleich beim Vorübergang der Welle aus der Metallwand 
hervorbräche? Zweitens verschwinden die Funken, wenn wir 
den Mitteldraht noch innerhalb des Rohres y oder in der Oeff- 
nung d selbst endigen lassen, treten aber auf, wenn wir das 
Ende des Drahtes auch nur um 20 — 30 cm aus der Oefhung 
hervorragen lassen. Welchen Einfluss könnte diese unbedeu- 
tende Verlängerung des Drahtes auf die Funken in A haben, 
wenn nicht das hervorragende Ende des Drahtes eben das Mittel 
wäre, durch welches ein Theil der Welle auffangen und durch 
die OefBaung d in das Linere eingeführt wird? Wir schalten 
drittens zwischen A und d in den Mitteldraht eine zweite Funken- 
strecke B ein, welche wir ganz ebenso mit einem Drahtnetz 
umgeben, wie A, Machen wir den Polabstand in B so gross, 
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dass keine Funken mehr übergehen können, so ist es auch nicht 
mehr möglich, in Ä merkliche Funken zu erhalten. Yerhindern 
wir aber in gleicher Weise den üebergang der Funken in Ä^ so 
hat dies kaum einen Einfluss auf die Funken in B. Es ist also 
der Üebergang in B Yorbedingung für den in Ä^ nicht aber 
der Üebergang in Ä Yorbedingung für den in B, Die Richtung 
der Fortpflanzung im Inneren ist also von B nach Ä^ nicht von 
A nach B. 

Wir können indessen weitere Beweise beibringen, welche 
überzeugender sind. Wir wollen verhindern, dass die von d 
gegen A zurückeilende Welle ihre Energie in der Funkenbildung 
erschöpfe, indem wir die Funkenstrecke entweder verschwindend 
klein oder sehr gross machen. In diesem Falle wird die Welle 
in A reflectirt werden und nun wiederum von A gegen 6 hin 
fortschreiten. Dabei muss sie aber mit den ankommenden 
Wellen sich zu stehenden Schwingungen zusammensetzen und 
Knoten und Bäuche bilden. Gelingt es uns, dieselben nachzu- 
weisen, so werden wir nicht mehr an der Richtigkeit unserer 
Auffassung zweifeln. Zu diesem Nachweise müssen wir aller- 
dings unserem Apparate etwas andere Dimensionen geben, um 
elektrische Resonatoren in sein Inneres einführen zu können. 
Ich leitete also den Mitteldraht durch die Axe einer cylindrischen 
Röhre von 5 m Lange und 30 cm Durchmesser. Dieselbe war 
nicht aus massivem Metall gefertigt, sondern aus 24 Eupfer- 
drähten hergestellt, welche parallel miteinander längs der Mantel- 
flädie über sieben in gleichen Abständen angestellte Ereisringe 
von starkem Draht ausgespannt waren, wie es Fig. 34 vorstellt. 
Den zu benutzenden Resonator bildete ich in folgender Weise: 



J^ 





Fig. 34. 

Aus Kupferdraht von 1 nun Starke wurde eine dichte Spirale 
von 1 cm Durdunesser gerollt, von dieser wurden etwa 125 
Windungen genommen, etwas gereckt und zu einem Kreise von 
12 cm Durchmesser gebogen; zwischen die freien Enden wurde 
eine verstellbare Funkenstrecke eingeschaltet Besondere Yer- 
suche hatten ergeben, dass dieser Kreis mit den 3 m langen 
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Drahtwellen in Resonanz war, und doch war er hinreichend klein 
Yon Umfang, um zwischen den Mitteldraht und den Mantel der 
Röhre eingeführt zu werden. Waren zunächst beide Enden der 
Röhre offen, imd wurde dann der Resonator so in den Zwischen- 
raum gehalten, dass seine Ebene den Mitteldraht aufnahm, und 
dass seine Funkenstrecke nicht gerade nach innen oder nach 
aussen gerichtet, sondern dem einen oder dem anderen Ende 
der Röhre zugewandt war, so waren in ihm lebhafte Funken von 
^/s — 1 mm Länge vorhanden. Wurden nun beide Enden der 
Röhre durch vier kreuzweise gespannte, mit der Mittelleitung 
verbundene Drähte verschlossen, so waren im Innern nicht die 
kleinsten Funken mehr aufzufinden, ein Beweis, dass das Netz- 
werk der Röhre für unsere Yersuche hinreichend dicht ist Nun- 
mehr wurde der Yerschluss auf der Seite ß der Röhre, auf der- 
jenigen nämlich, welche dem Ursprung der Wellen abgekehrt 
war, entfernt Unmittelbar neben dem noch vorhandenen Yer- 
schluss, also an der Stelle a, welche der Funkenstrecke A unserer 
früheren Yersuche entspricht, waren auch jetzt keine Funken im 
Resonator wahrzunehmen. Entfernte man sich aber von dieser 
Stelle gegen ß hin, so traten Funken auf, wurden sehr lebhaft 
in 1,5 m Entfernung von a, nahmen dann wieder ab, erloschen 
fast völlig in 3 m Entfernung, um dann bis ans Ende der Röhre 
wieder zu wachsen. Wir finden imsere Yermuihung also bestätigt. 
Dass wir am geschlossenen Ende einen Knoten finden, ist ge- 
rechtfertigt, denn an der metallischen Yerbindung zwischen 
Mitteldraht und Mantel muss die elektrische Eraft zwischen 
beiden nothwendig Null sein. Anders ist es, wenn wir an dieser 
Stelle unmittelbar neben dem Yerschluss die Mittelleitung zer- 
schneiden und eine Lücke von einigen Oentimetern einschalten. 
In diesem Falle wird die Welle mit entgegengesetzter Phase wie 
vorher reflectirt, und wir haben bei a einen Bauch zu erwarten. 
In der That finden wir nun hier lebhafte Funken im Resonator; 
dieselben werden aber schnell kleiner, wenn wir uns gegen ß hin 
von a entfernen, verschwinden fast gänzlich in 1,5 m Abstand, 
werden wieder lebhaft in 3 m Abstand und lassen wiederum in 
4,5 m Abstand, also 0,5 m von dem offenen Ende der Röhre 
einen zweiten EJioten deutlich erkennen. Die Bäuche und Knoten, 
welche wir beschrieben haben, liegen in festen Abständen vom 
geschlossenen Ende und verschieben sich mit diesem, sind übrigens 
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aber gänzlich unabhängig von den Yorgängen ausserhalb des 
Rohres, z. B. von den hier etwa hervorgerufenen Knoten und 
Bäuchen. Die Erscheinungen treten auch genau in gleicher 
Weise auf, wenn wir die Welle in der Richtung vom offenen 
zum geschlossenen Ende das System durchlaufen lassen; ihr 
Interesse ist alsdann nur deshalb ein geringeres, weil die Aji; 
der Ausbreitung der Welle in diesem Fall weniger von der üb- 
lichen Yorstellung abweicht, als in dem Falle, welchen wir 
näher ins Auge gefasst haben. Lässt man beide Enden des 
Rohres offen, den Mitteldraht unzertheilt und erzeugt nun in 
dem ganzen System stehende Wellen mit Knoten und Bäuchen, 
so findet man stets zu jedem Knoten ausserhalb des Rohres 
einen correspondirenden Knoten im Innern, ein Beweis, dass 
die Fortpflanzung innerhalb und ausserhalb wenigstens nahezu 
mit gleicher (Geschwindigkeit erfolgt. t 

üeberblickt man die Yersuche, welche wir beschrieben, und 
die Deutung, welche wir denselben gegeben haben, ferner die 
Auseinandersetzungen der in der Einleitung genannten Forscher, 
so muss besonders ein Unterschied der hier vertretenen Auf- 
fassung gegen die übliche Anschauung auffallen. In der letzteren 
erscheinen die Leiter als diejenigen Körper, welche einzig die 
Fortführung der elektrischen Erregung vermitteln; die Nichtleiter 
als die Körper, welche sich dieser Fortführung entgegenstellen. 
Nach unserer Auffassung hingegen scheint alle Fortpflanzung der 
elektrischen Erregung durch die Nichtleiter zu geschehen, die 
Leiter setzen dieser Fortpflanzung einen für schnelle Aenderungen 
unüberwindlichen Widerstand entgegen. Fast könnte man also 
geneigt sein, der Behauptung zuzustimmen, dass Leiter und 
Nichtleiter nach dieser Auffassung ihre Namen vertauschen 
müssten. Indessen kommt ein solches Paradoxon doch nur da- 
durch zu Stande, dass man die Angabe dessen unterschlägt, von 
dessen Leitung oder NichÜeitung man redet Unzweifelhaft sind 
die Metalle Nichtleiter für die elektrische Kraft, eben dadurch 
zwingen sie dieselbe unter gewissen Yerhältnissen, sich nicht zu 
zerstreuen, sondern zusammenzubleiben, unfl werden so Leiter 
des scheinbaren Ursprungs dieser Kräfte, der Elektricität, auf 
welche sich die übliche Terminologie bezieht 
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Unmittelbar nachdem es mir geglückt war zu erweisen, 
dass sich die Wirkung einer elektrischen Schwingung als Welle 
in den Baum ausbreitet, habe ich Yersuche angestellt, diese 
Wirkung dadurch zusammenzuhalten und auf grossere Entfer- 
nungen bemerkbar zu machen, dass ich den erregenden Leiter 
in die Brennlinie eines grösseren parabolischen Hohlspiegels 
aufisteilte. Diese Yersuche führten nicht zum Ziel, und ich 
konnte mir auch klar machen, dass der Misserfolg nothwendig 
bedingt war durch das Missverhältniss, welches zwischen der 
Länge der benutzten Wellen, 4 — 5 m, und den Dimensionen, 
bestand, welche ich dem Hohlspiegel im besten Falle zu geben 
im Stande war. Neuerdings habe ich nun bemerkt, dass sich 
die von mir beschriebenen Yersuche noch ganz wohl mit Schwin- 
gungen anstellen lassen, welche mehr als zehnmal schneller, 
und mit Wellen, welche mehr als zehnmal kürzer sind, als die 
zuerst aufgefundenen. Ich bin deshalb auf die Benutzung von 
Hohlspiegeln zurückgekommen und habe nunmehr besseren Er- 
folg gehabt, als ich zu hoffen wagte. Es gelang mir, deutliche 
Strahlen elektrischer Kraft zu erzeugen und mit denselben die 
elementaren Yersuche anzustellen, welche man mit dem Lichte 
und der strahlenden Wärme auszuführen gewohnt ist üeber 
diese Yersuche soll in Folgendem berichtet werden. 

Die Apparate. 

Die Methode, nach welcher kurze Wellen erregt werden, 
ist die gleiche, nach welcher wir auch längere erregten. Der 
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benutzte primäre Leiter wird am einfachsten beschrieben in fol- 
gender Weise: Man denke sich einen cylindrischen Messing- 
körper^) von 3 cm Durchmesser und 26 cm Länge in der Mitte 
seiner Länge unterbrochen durch eine Funkenstrecke, deren Pole 
beiderseits durch Eugelflächen von 2 cm Badius gebildet werden. 
Die Länge des Leiters wird nahezu der halben Wellenlänge 
gleich sein, welche der zugehörigen Schwingung in geraden 
Drähten entspricht; schon hieraus kann man ein angenähertes 
ürtheil über die Schwingungsdauer gewinnen. Es ist wesent- 
lich, dass die Polflächen der Funkenstrecke häufig neu polirt und 
während der Versuche vor der Belichtung durch gleichzeitige 
Seitenentladungen sorgfältig geschützt werden, es versagen sonst 
die Schwingungen. Der Anblick und der Elang der Funken 
lässt stets erkennen, ob die Fnnkenstrecke in genügendem Zu- 
stande ist Die Entladung wird den beiden Hälften des Leiters 
zugeführt durch zwei dick mit Guttapercha überzogene Drähte, 
welche nahe der Funkenstrecke zu beiden Seiten derselben münden. 
Als Inductoiium verwandte ich nicht mehr den grossen Buhm- 
korff 'sehen Apparat, sondern mit Yortheil einen kleinen Funken- 
geber von Eeiser und Schmidt, dessen stärkste Leistung 
Funken von 4,5 cm Länge zwischen Spitzen war. Er wurde 
durch drei Accumulatoren getrieben und konnte dabei zwischen 
den Eugelflächen des primären Leiters Funken von 1 — 2 cm 
Länge geben. Zu den Yersuchen wurde dann die Funkenstrecke 
auf eine Länge von 3 mm zusammengeschoben. 

Der Nachweis der elektrischen Eräfte im Baum geschah 
auch hier mit Hülfe der feinen Funken, welche dieselben in 
einem secundären Leiter auftreten lassen. Zum Theil diente 
wie früher ein in sich selber drehbarer Ereis, welcher mit 
dem primären Leiter ungefähr gleiche Schwingungsdauer hatte. 
Derselbe hatte jetzt nur 7,5 cm Durchmesser und war aus 
einem Eupferdraht von 1 mm Dicke gebildet. Das eine Ende 
des Drahtes trug eine polirte Messingkugel von einigen Milli- 
metem Durchmesser, das andere Ende war zugespitzt und 
wurde durch eine von dem Drahte isolirte feine Schraube auf 
äusserst kleine Abstände von der Messingkugel eingestellt Es 



Vgl. die Abbildungen, Fig. 35 und 36 und deren Erläuterung am 
Schlüsse der Arbeit. . 
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handelt sich begreiflicherweise stets nur um lltinkchen von 
einigen Hundertstel Millimetern Länge, und man urtheilt bei 
einiger üebung mehr nach der Helligkeit der Funken, als nach 
ihrer Länge. 

Der kreisförmige Leiter giebt nur eine Differenzwirkung 
und ist ungeeignet, in der Brennlinie eines Hohlspiegels an- 
gebracht zu werden, es wurde deshalb hauptsächlich gearbeitet 
mit einem anderen secundären Leiter von folgender Einrich- 
tung: Zwei gerade Drahtstücke von 50 cm Länge und 5 mm 
Durchmesser waren in einer und derselben Oeraden so ange- 
ordnet, dass die einander zugekehrten Endpunkte einen Ab- 
stand von 5 cm hatten. Yon diesen Endpunkten führten zwei 
15 cm lange, 1 mm starke Drähte parallel miteinander und 
senkrecht zu den erstgenannten Drähten zu einer Funkenstrecke, 
welche ähnlich eingerichtet war, wie die des kreisförmigen 
Leiters. In diesem Leiter war auf die Wirkung der hier über- 
haupt wenig heiTortretenden Resonanz verzichtet Es wäre ein- 
facher gewesen, die Funkenstrecke unmittelbar in der Mitte des 
geraden Drahtes anzubringen, aber die Funkenstrecke hätte als- 
dann nicht im Brennpunkt des Hohlspiegels gehandhabt imd be- 
obachtet werden können, ohne dass der Beobachter die Oeffnung 
des Spiegels verdeckt hätte. Aus diesem Grunde war die be- 
schriebene Anordnung einer an sich vortheilhafteren vorgezogen. 

Die Erzeugung des Strahles. 

Stellt man nun die primäre Schwingung in einem grösseren 
freien Baume auf, so kann man mit Hülfe des kreisförmigen 
Leiters in ihrer Nachbarschaft alle diejenigen Erscheinungen in 
verkleinertem Maassstabe wahrnehmen, welche ich früher in der 
Nachbarschaft einer grösseren Schwingung beobachtet und be- 
schrieben habe.^) Die grösste Entfernung, bis zu welcher sich 
in den secundären Leitern noch Funken wahrnehmen lassen, be- 
trägt 1,5 m, bei günstigem Zustand der primären Funkenstrecke 
auch wohl 2 m. Die "Wirkung nach einer Seite wird verstärkt, 
wenn auf der entgegengesetzten Seite der primären Schwingung 
eine ebene leitende Wand parallel der Schwingung in passendem 
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Abstände aufgestellt wird. Wird allerdings der Abstand sehr 
klein oder etwas grösser als 30 cm gewählt, so wirkt die Wand 
schädlich, sie wirkt kräftig fördernd bei 8 — 15 cm Abstand, 
schwach fördernd bei 45 cm Abstand und ist einflussios bei 
grösseren Abständen. Wir haben diese Erscheinung bereits 
früher gedeutet und schliessen aus derselben, dass die der pri- 
mären Schwingung entsprechende Welle in der Luft eine halbe 
Wellenlänge von etwa 30 cm hat. Eine weitergehende Yer- 
stärkung dürfen wir erwarten, wenn wir die ebene Wand er- 
setzen durch einen Hohlspiegel von der Oestalt eines paraboli- 
schen Gylinders, in dessen Brennlinie die Längsaxe der pri- 
mären Schwingung fällt Soll der Hohlspiegel die Femwirkung 
recht concentriren, so ist es vortheilhaft, seine Brennweite so 
klein als möglich zu wählen. Soll aber nicht die directe Welle 
die Wirkung der reflectirten sogleich wieder aufheben, so darf 
die Brennweite auch nicht viel weniger als ein Viertel Wellen- 
länge betragen. Ich wählte deshalb als Brennweite 12^/^ cm 
und stellte den Hohlspiegel her, indem ich ein Zinkblech von 
2 m Länge, 2 m Breite und ^/^ mm Dicke über einem Holz- 
gestell von genauer Krümmung in die gewünschte Oestalt bog. 
Die Höhe des Spiegels ergab sich so zu 2 m, die Breite seiner 
Oeffnung zu 1,2 m, seine Tiefe zu 0,7 m. Die primäre Schwin- 
gung wurde im Mittelpunkt der Brennlinie befestigt Die Drahte, 
welche die Entladung zuführten, liess ich den Spiegel durch- 
setzen; das Liductorium und die Elemente befanden sich dem- 
nach hinter dem Spiegel und störten nicht Untersuchen wir 
nun wieder die Nachbarschaft der Schwingung mit unseren 
Leitern, so finden wir hinter dem Spiegel und seitwärts desselben 
überhaupt keine Wirkung, in der Bichtung der optischen Axe 
des Spiegels aber bleiben die Funken wahrnehmbar bis zu Ab- 
ständen von 5 — 6 m. Bis auf weitere Abstände, nämlich bis 
etwa 9 — 10 m, können die Funken wahrgenommen werden in 
der Nähe einer ebenen leitenden Wand, welche wir senkrecht 
den fortschreitenden Wellen entgegenstellen. Es verstärken 
nämlich die von der Wand zurückgeworfenen Wellen die an- 
kommenden in gewissen Punkten. Li anderen Punkten wiederum 
schwächen die beiden Wellen einander. Man nimmt vor der 
ebenen Wand mit dem geradlinigen Leiter sehr deutliche Maxima 
und Minima und in dem kreisförmigen Leiter die für stehende 
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Wellen charakteristischen Interferenzerscheinungen wahr, welche 
ich früher beschrieben habe. Ich war im Stande, vier Knoten- 
punkte zu unterscheiden, welche in der Wand, in 33, in 65 und 
in 98 cm Abstand von derselben fielen. Mit grosser Annäherung 
beträgt also die halbe Wellenlänge der benutzten Wellen 33 cm 
und ihre Schwingungsdauer 1,1 Tausendmilliontel der Secunde, 
unter Yoraussetzung der Lichtgeschwindigkeit für die Geschwin- 
digkeit der Ausbreitung. In Drähten ergab die Schwingung eine 
Wellenlänge von 29 cm. Es erscheint also auch bei diesen 
kurzen Wellen die Geschwindigkeit in Drähten ein Weniges ge- 
ringer als die Geschwindigkeit im Luftraum, aber das Yerhältniss 
beider Geschwindigkeiten kommt dem theoretischen Werthe Eins 
äusserst nahe und weicht davon nicht entfernt so stark ab, als 
unsere Versuche es für längere Wellen wahrscheinlich machten. 
Diese aufbllende Erscheinung bedarf noch der Aufklärung. Da 
sich die Erscheinungen lediglich in der Nähe der optischen Axe 
des Spiegels zeigen, so bezeichnen wir das erzeugte Gebilde als 
einen aus dem Hohlspiegel austretenden elektrischen Strahl 

Ich stellte nun einen zweiten, dem ersten genau gleichen 
Hohlspiegel her und brachte den geradlinigen secundären Leiter 
so in demselben an, dass die beiden 50 cm langen Drähte in 
die Brennlinie fielen, die beiden zur Funkenstrecke führenden 
Drähte aber auf dem kürzesten Wege die Wandung des Spiegels 
isolirt durchsetzten. Die Funkenstrecke befand sich alsdann 
unmittelbar hinter dem Spiegel, und der Beobachter konnte sie 
einstellen und betrachten, ohne den Lauf der Wellen zu stören. 
Ich vermutbete, dass, wenn ich mit dieser Yorrichtung den 
Strahl auffinge, ich denselben noch auf grössere Entfernungen 
würde wahrnehmen können, und ich fand, dass ich mich nicht 
getäuscht hatte. In den Bäumen, welche mir zu Gebote standen, 
konnte ich nunmehr die Funken von einem Ende zum anderen 
wahrnehmen. Die grösste Entfernung, bis zu welcher ich unter 
Benutzung einer Thüröffnung den Strahl verfolgte, betrug 16 m ; 
nach den Ergebnissen der sogleich zu besprechenden Beflexions- 
versuche unterliegt es aber keinem Zweifel, dass in offenen 
Bäumen sich mindestens bis zu 20 m müssen Funken erhalten 
lassen. Für die weiteren Yersuche sind so grosse Entfernungen 
nicht nöthig, und es ist angenehm, wenn der secundäre Funken- 
strom nicht allzu schwach ausfällt; eine Entfernung von 6 — 10 m 
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ist für die meisten Yersuche die vortheilhafteste. Wir wollen 
jetzt die einfachen Erscheinungen durchgehen, welche sich ohne 
Schwierigkeit an dem Strahl vorweisen lassen. Wo nicht das 
Gregentheil ausdrücklich bemerkt ist, werden stets die Brenn- 
linien beider Spiegel als vertical gestellt angenommen. 

G-erädlinige Ausbreitung. 

Stellt man in die gerade Yerbindungslinie der Spiegel 
senkrecht zur Richtung des Strahles einen Schirm von Zink- 
blech Yon 2 m Höhe und 1 m Breite, so yerlöschen die secun- 
dären Funken yoUständig. Einen ebenso vollkommenen Schatten 
giebt ein Schirm von Stanniol oder von Goldpapier. Ein Oe- 
hülfe, welcher den Strahl kreuzt, lässt die secundäre Funken- 
strecke dunkel werden, sobald er in den Baum des Strahles 
eintritt, und lässt dieselbe wieder aufleuchten, sobald er den 
Baum des Strahles verlässt Isolatoren halten den Strahl nicht 
auf, durch eine Holzwand oder eine hölzerne Thür geht er hin- 
durch, man sieht nicht ohne Yerwunderung im Innern ge- 
schlossener Zimmer die Funken auftreten. Stellt man zwei 
leitende Schirme von 2 m Höhe und 1 m Breite symmetrisch 
rechts und links neben den Strahl senkrecht zu dessen Richtung 
auf, so beeinträchtigen dieselben die secundären Funken durchaus 
nicht, solange die Breite des Spaltes, welchen sie zwischen sich 
lassen, nicht kleiner wird, als die OefEaung der Spiegel, nämlich 
als 1,2 m. Wird der Spalt enger gemacht, so nehmen die 
Funken ab und verlöschen, wenn die Breite des Spaltes unter 
0,5 m sinkt Wird die Breite des Spaltes auf 1,2 m belassen, 
aber derselbe seitlich aus der geraden Yerbindungslinie der 
Spiegel verschoben, so erlöschen die Funken ebenfalls. Dreht 
man die optische Axe des gebenden Spiegels nach rechts oder 
links um etwa 10 <^ aus der richtigen Lage, so werden die 
secundären Funken schwach, bei einer Drehung um etwa 15 <^ 
verlöschen sie. 

Eine geometrisch scharfe Grenze hat der Strahl, und haben 
die Schatten nicht, leicht kann man Erscheinungen hervorrufen, 
welche einer Beugung entsprechen.^) Maxima und Minima am 
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Bande der Schatten zu beobachten, ist mir indessen bisher 
nicht gelungen. 

Polarisation. 

Dass unser Strahl durch Transversalschwingungen gebildet 
wird und geradlinig polarisirt im Sinne der Optik ist, daran 
haben wir freilich schon nach der Art, in welcher wir ihn er- 
zeugen, keinen Zweifel Wir können die Thatsache aber auch 
durch den Yersuch erweisen. Drehen wir unseren empfangenden 
Spiegel um den Strahl als Axe, bis seine Brennlinie und somit 
auch der secundäre Leiter in die horizontale Lage gelangt, so 
verschwinden die secundären Funken mehr und mehr, und wir 
erhalten beijgekreuzter Lage der beiden Brennlinien keine Funken, 
selbst wenn wir die Spiegel auf geringe Entfernung zusammen- 
rücken. Die beiden Spiegel verhalten sich wie Polarisator und 
Analysator eines Polarisationsapparates. Ich liess nun einen 
achteckigen Holzrahmen von 2 m Höhe und 2 m Breite her- 
stellen und denselben mit Eupferdrähten von 1 mm Dicke be- 
spannen, alle Drähte waren einander parallel, und jeder stand 
von seinen Nachbarn um 3 cm ab. Wurden jetzt die beiden 
Spiegel mit parallelen Brennlinien aufgestellt und der Draht- 
schirm senkrecht zum Strahl so in denselben eingeschoben, dass 
die Bichtung der Drähte die Richtung der Brennlinien senk- 
recht kreuzte, so beeinträchtigte der Schirm die secundären 
Funken so gut wie gar nicht Wurde aber der Schirm dem 
Strahl in solcher Weise entgegengestellt, dass seine Drähte den 
Brennlinien parallel waren, so fing er den Strahl vollständig ab. 
In Hinsicht der hindurchgehenden Energie verhält sich also der 
Schirm gegen unseren Strahl genau wie eine Turmalinplatte 
gegen einen geradlinig polarisirten optischen Strahl Es wurde 
nun wieder die Brennlinie des empfangenden Spiegels horizontal 
gelegt, Funken traten dann, wie erwähnt, nicht auf. Solche 
.bxmken wurden auch durch das Einschieben des Schirmes in 
den Strahl nicht hervorgerufen, sobald die Drähte desselben 
horizontal oder vertical gerichtet waren. Wurde aber der Holz- 
rahmen so aufgestellt, dass die Drähte in einer der beiden mög- 
lichen Lagen unter 45 ^ gegen die Horizontale geneigt waren, so 
wurde durch Einschiebung des Schirmes die secundäre Funken- 
strecke sogleich erhellt Offenbar zerlegt der Schirm die an- 
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kommende Schwingung in zwei Gomponenten und lässt nur die- 
jenige Oomponente hindurch, welche auf der Richtung seiner 
Drähte senkrecht steht Diese Oomponente ist unter 45® gegen 
die Brennlinie des zweiten Spiegels geneigt und vermag, noch- 
mals durch den Spiegel zerlegt, auf den secundären Leiter zu 
wirken. Die Erscheinung ist vollkommen gleichartig der Auf- 
hellung des dunkelen Feldes zweier gekreuzten Nicols durch eine 
in passender La^ eingeschobene Turmalinplatte. 

Es sei in Hinsicht der Polarisation noch die folgende Be- 
merkung gestattet: Mit den in der gegenwärtigen Untersuchung 
benutzten Mitteln vermögen wir nur die elektrische Kraft wahr- 
zunehmen. Die Schwingungen derselben erfolgen bei verticaler 
Stellung der primären Schwingung unzweifelhaft in der durch 
den Strahl gelegten Yerticalebene und fehlen in der Horizontal- 
ebene. Nach den Erfahrungen, welche wir an langsam ver- 
änderlichen Strömen machen, können wir aber nicht zweifeln^ 
dass die elektrischen Schwingungen begleitet sind von Schwin- 
gungen magnetischer Kraft, welche^ in der durch den Strahl 
gelegten Horizontalebene stattfinden und Null werden in der 
Yerticalebene. Die Polarisation des Strahles besteht also nicht 
sowohl darin, dass nur in der Yerticalebene Schwingungen statt- 
fänden, als vielmehr darin, dass die Schwingungen in der Yer- 
ticalebene elektrischer, in der Horizontalebene magnetischer 
Natur sind. Die Frage schlechthin, in welcher von beiden 
Ebenen in unserem Strahl die Schwingung erfolge, ohne Angabe, 
ob man nach der elektrischen' oder der magnetischen Schwin- 
gung frage, lasst eine Antwort nicht zu. Dass in dieser üeber- 
legung auch die Besultatlosigkeit einer alten optischen Streit- 
frage begründet sei, ist wohl zuerst klar von Hrn. KolaÖek^) 
ausgesprochen worden. 

Beflexion. 

Wir haben die Reflexion der Wellen von leitenden Flächen 
bereits durch, die Interferenz der zurückgeworfenen Wellen mit 
den ankommenden nachgewiesen und auch in der Gonstruction 
unserer Hohlspiegel bereits angewandt. Jetzt ist es uns aber 



F. Kolacek, Wied. Ann. 84. p. 676. 1888. 
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auch möglich, die beiden Wellensysteme yoneinander zu trennen. 
Ich stellte zunächst in einem grösseren Baume die beiden Hohl- 
spiegel so nebeneinander, dass ihre Oeffnungen nach derselben 
Seite blickten, und dass ihre Axen auf einen etwa 3 m Tor 
ihnen liegenden Punkt convergirten. Die Funkenstrecke des 
empfangenden Spiegels blieb selbstredend dunkel Nunmehr 
stellte ich eine ebene yerticale Wand aus dünnem Zinkblech von 
2 m Höhe und 2 m Breite im Ereuzungspunkt der Axen so 
auf, dass sie senkrecht auf der MitteUinie der Axen stand. Ich 
erhielt einen lebhaften Funkenstrom, herrührend von dem von 
der Wand reflectirten Strahle. Der Funkenstrom erlosch, sobald 
die Wand um eine yerticale Axe um etwa 15 <> nach der einen 
oder anderen Seite aus der richtigen Lage herausgedreht wurde, 
die Beflexion ist also eine regelmässige, nicht eine diffuse. Wurde 
die Wand yon den Spiegeln entfernt, indem die Axen der letz- 
teren auf die Wand conyergent gehalten wurden, so nahmen 
die Funken sehr langsam ab. Ich yermochte noch Funken wahr- 
zunehmen, als die Wand 10 m yon den Spiegeln abstand, die 
Wellen also einen Weg yon 20 m zu durchlaufen hatten. Diese 
Anordnung dürfte mit Tortheil yerwandt werden, wenn es gilt, 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit durch die Luft mit anderen 
langsameren Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, z. B. solchen durch 
Kabel, zu yergleichen. 

Um eine Beflexion des Strahles unter einem von Null ver- 
schiedenen Einfallswinkel herzustellen, führte ich den Strahl in 
einem Saale parallel einer Seitenwand, welche durch eine Flügel- 
thür durchbrochen war. In dem benachbarten Zimmer, zu 
welchem die Thür führte, stellte ich den empfangenden Hohl- 
spiegel so auf, dass seine optische Axe die Mitte der Thür 
durchsetzte und senkrecht die Bichtung des Strahles kreuzte. 
Wurde nun im Kreuzungspunkte die ebene leitende Wand ver- 
tical so aufgestellt, dass sie sowohl mit dem Strahl, als mit der 
Axe des empfangenden Spiegels einen Winkel von 45 * bildete, 
so trat im secundären Leiter ein Funkenstrom auf, welcher auch 
durch das Schüessen der Thüre nicht unterbrochen wurde. 
Drehte ich die spiegelnde Wand um etwa 10 ® aus der richtigen 
Lage, so erloschen die Funken. Die Beflexion ist also eine 
regelmässige, und Einfalls- und Beflexionswinkel sind einander 
gleich, Dass der Weg der Wirkung von- der Quelle der Er- 
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regong zum ebenen Spiegel und von dort zum secundären Leiter 
führt, konnte auch dadurch erwiesen werden, dass man auf die 
verschiedenen Punkte dieses Weges schattengebende Schirme 
stellte. Die secundären Funken erloschen alsdann stets, während 
eine beliebige Aufstellung der Schirme im übrigen Baume sie 
nicht schädigte. Mit Hülfe des kreisförmigen secundären Leiters 
ist es möglich, im Strahl die Lage der Wellenebene zu bestimmen, 
dieselbe fand sich vor und nach der Reflexion senkrecht zum 
Strahl, hatte also in der Reflexion eine Schwenkung um 90^ 
ausgeführt 

Bisher standen die Brennlinien der Hohlspiegel vertical, 
und die Schwingungsebene war also senkrecht auf der Einfalls- 
ebene. Um auch eine Beflexion zu erzeugen, bei welcher die 
Schwingungen in der Einfallsebene erfolgen, legte ich die Brenn- 
linien beider Hohlspiegel horizontal. Ich beobachtete die gleichen 
Erscheinungen wie in der bisherigen Lage und vermochte auch 
nicht einen Unterschied in der Intensität des reflectirten Strahles 
in beiden Fällen wahrzunehmen. Ist hingegen die Brennlinie 
des einen der Spiegel vertical, die des anderen horizontal, so 
beobachtet man keine secundären Funken. Die Neigung der 
Schwingungsebene gegen die Einfallsebene wird also durch die 
Beflexion nicht geändert, sobald diese Neigung einen der beiden 
erwähnten bevorzugten Werthe hat; allgemein aber wird diese 
Behauptung nicht zutreffen. Es darf selbst als fraglich be- 
zeichnet werden, ob der Strahl nach der Beflexion im allgemei- 
nen noch geradlinig polarisirt sei. Die Interferenzen, welche 
die sich kreuzenden Wellensysteme vor dem Spiegel bilden, und 
welche, wie ich bemerkte, in dem kreisförmigen Leiter zu cha- 
rakteristischen Erscheinungen Anlass geben, können vielleicht 
am ehesten auf die dem Optiker geläufigen Fragen nach Aende- 
rung der Phase und der Amplitude durch die Beflexion Auf- 
schluss geben. 

Wir erwähnen noch eines Versuches über die Beflexion von 
elektrisch anisotropen Flächen. Die beiden Hohlspiegel wurden 
wieder nebeneinander aufgestellt, wie in dem zuerst beschriebenen 
Versuch über die Beflexion; itmen gegenüber aber wurde jetzt 
als reflectirende Wand der erwähnte Schirm aus parallelen 
Eupferdrähten aufgestellt Es zeigte sich, dass die secundäre 
Funkenstrecke dunkel blieb, wenn die Drähte die Bichtung der 

Hertz, Abhandlongen. 13 
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Schwiogungen senkrecht durchschnitten, sich aber erhellte, sobald 
die Drahte in die Richtung der Schwingungen fielen. Die Ana- 
logie zischen unserer einseitig leitenden Fläche und der Tur- 
malinplatte beschränkt sich also auf den durchgelassenen Theil 
des Strahles.^) Der nicht hindurchgelassene Theil wird von der 
Turmalinplatte absorbirt, von unserer Mäche aber reflectirt 
Kreuzt man in dem letztbeschriebenen Yersuch die Brennlinien 
der beiden Spiegel, so kann man durch Beflexion an einer iso- 
tropen Wand keine Funken im secundären Leiter hervorrufen; 
ich überzeugte mich aber, dass dies gelingt durch Beflexion an 
dem anisotropen Drahtgitter, wenn man nämlich dasselbe so 
aufstellt, dass die TUchtung seiner Drähte gegen beide Brenn- 
linien unter 45<^ geneigt ist Der Yersuch findet nach dem 
Yorausgegangenen leicht seine Erklärung. 

Brechung. 

Um zu versuchen, ob eine Brechung des Strahles beim 
üebertritt aus Luft in ein anderes isolirendes Medium nach- 
zuweisen wäre, liess ich ein grösseres Prisma aus sogenanntem 
Hartpech, einer asphaltartigen Masse, herstellen. Die Grund- 
fläche war ein gleichschenkliges Dreieck von 1,2 m Schenkel- 
länge und einem brechenden Winkel von nahezu 30^ Die Höhe 
des ganzen Prismas, dessen brechende Kante vertical gestellt 
wurde, betrug 1,5 m. Da das Prisma aber ungefähr 12 Centner 
wog und als Oanzes zu schwer beweglich gewesen wäre, so war 
es aus drei übereinander gestellten Theilen von je 0,5 m Höhe 
zusanunengesetzt Die Masse war in Holzkisten eingegossen, 
welche, da sie sich nicht als schädlich erwiesen, um die Masse 
belassen wurden. Das Prisma wurde auf einer Unterlage in 
solcher Höhe aufgestellt, dass die Mitte seiner brechenden Kante 
in gleicher Höhe mit der primären und der secundären Funken- 
strecke lag. Nachdem ich mich überzeugt, dass eine Brechung 
stattfinde und eine Schätzung über die Grösse derselben ge- 
wonnen hatte, stellte ich die Yersuche in folgender Weise an: 
Der gebende Hohlspiegel wurde in 2,6 m Abstand vom Prisma 
gegen die eine brechende Fläche gewandt, so aufgestellt, dass 
die Mittellinie des Strahles möglichst genau auf den Schwer- 
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punkt des Prismas hinzielte und die brechende Fläche von der 
Seite der Hinterfläche her unter einem Winkel von 65^ traf. 
Neben die brechende Kante des Prismas und neben die gegen- 
überliegende Seite wurden zwei leitende Schirme aufgestellt, 
welche dem Strahl jeden anderen Weg, als den durch das 
Prisma, abschnitten. Auf der Seite des durchgetretenen Strahles 
wurde auf den Boden um den Schwerpunkt der Prismenbasis 
als Mittelpunkt ein Kreis von 2,5 m Badius gezeichnet In 
diesem wurde nun der empfangende Spiegel so herumbewegt, 
dass seine Oefi&iung beständig gegen den Mittelpunkt des Kreises 
gerichtet blieb. Wurde der Spiegel zunächst in der Verlänge- 
rung des einfallenden Strahles aufgestellt, so waren in ihm 
Funken nicht zu erhalten, nach dieser Richtung warf das Prisma 
einen vollkommenen Schatten. Es traten aber Funken auf, wenn 
der Spiegel gegen die Hinterfläche des Prismas hin verschoben 
wurde, und zwar zuerst, wenn die im Kreise gemessene Winkel- 
verschiebung aus der Anfangslage etwa 11<^ betrug. Der Funken- 
strom nahm an Intensität zu bis zu einer Ablenkung von etwa 
22^, um dann wieder abzimehmen. Die letzten Funken waren 
bemerklich bei einer Ablenkung von etwa 34<>. Wurde der 
Spiegel in der Sichtung der stärksten Wirkung aufgestellt imd 
nun auf dem Badius des Kreises vom Prisma entfernt, so konnten 
die Funken auf einen Abstand von 5 — 6 m verfolgt werden. Ein 
Grehülfe, welcher sich vor oder hinter das Prisma stellte, liess 
die Funken unfehlbar verlöschen, ein Beweis, dass die Wirkung 
thatsächlich durch das Prisma, nicht auf anderem Wege zu dem 
secundären Leiter gelangte. Die Versuche wurden wiederholt, 
nachdem, ohne die Stellung des Prismas zu ändern, die Brenn- 
linien beider Spiegel horizontal gelegt worden waren. Eine Ab- 
weichung von den bisher beschriebenen Erscheinungen wurde 
dabei nicht bemerkt Einem brechenden Winkel von SO^ und 
einer Ablenkung von 22<> in der Nahe des Minimnms der Ablen- 
kung entspricht der Brechungsexponent 1,69. Der optische 
Brechungsexponent wird für pechartige Körper zwischen 1,5 und 
1,6 angegeben. Die Ungenauigkeit imserer Bestimmung und 
die Unreinheit des benutzten Stoffes lässt nicht zu, dass man 
der Grösse oder dem Sinn der Abweichung weitergehende Be- 
deutung beilege.^) 

^) [Siehe Anmerkung 27 am Schluss des Buches.] 
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II. Ueber Strmhien eleictmcher Kraft. 



"Wir haben die von uns untersuchten Gebilde als Strahlen 
elektrischer Kraft eingeführt Nachträglich dürfen wir dieselben 
vielleicht aacb als Lichtstrahleii toq seht grosser Wellenlänge 
bezeichnen. Mir wenigstens erschienen die beechriebenen Yer- 
snche in hohem Grade geeignet, Zweifel an der Idenüt&t von 
Licht, strahlender Wärme und elektrodynamischer Wellenbewe- 
gung zu beseitigen. Ich glaube, dass man nunmehr getrost die 
Vortiieile wird ausnutzen dürfen, welche sich aus der Annahme 
dieser Identität sowohl für das Gebiet der Optik, als das der 
Elektricitätslebie ziehen lassen. 



Erläuterung der Abbildungen. — Um die Wieder- 
holung und Erweiterung dieser Yersuche zu erleichtem, fuge 
ich in Fig. 35, 36. und 36 b 
Abbildungen der von mir be- 
nutzten Apparate bei, obwohl 
dieselben ohne Rücksicht auf 
Dauerbafti^eit nur für den 
augenblicklichen Versuch zu- 
sammengestellt waren. Fig 35 
stellt in Grundriss und Aufriss 
(Durchschnitt) den gebenden 
Spiegel dar. Man erkennt, dass 
das Gerüst desselben aus zwei 
horizontalen Rahmen von para- 
bolischer Gestalt (a, a) und vier 
senkrechten Stützen (&, b) be- 
steht, welche mit jenen Rahmen 
verschraubt sind und dieselben 
zugleich zusammenhalten und 
tragen. Das spiegelnde Blech 
ist zwischen die Rahmen und 
Stützen eingeklemmt und durch 
zahlreicbeSchrauhen gegen beide 
befestigt Die Stützen stehen 
oben und unten über das Blech 
Tor, um bei der Handhabung 
des Spiegels als Griffe benutzt zu werden. Fig. 36. stellt die 




Fig. 35. 
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EmrichtuDg des primären Leiters in etwas grösserem Maassstabe 
dar. Die beiden Metalltheile gleiten mit Beibuug in zwei Hülsen 
von starkem Papier, welche durch zwei Kautschukbänder ge- 
schlossen gehalten werden. Ihrerseits sind diese Hülsen durch 
vier Stützen von Siegellack auf einem Brettchen befestigt, welches 
wiederum durchEaut- 
sohokbänder gegen 
eine auch in !Fig. 35 
sichtbare Holzleiste 
des Gerüstes gepresat 
wird. Die mit Gutta- 
percha übetzDgenen 
Zuleituugsdrähte 
münden in zwei 
Löchern, welche ia 
die Engeln des pri- 
mären Leiters gebohrt 
sind. Die Vorrich- 
tung gestattet den 





Rg. 36. 



Tbeilen des Leiters die nothwendige Beweglichkeit gegeneinander 
und kann in wenigen Minuten auseinander genommen und wieder 
zusammengesetzt werden, was wegen des häufigen Aufpolirens 
der Folflächen nothwendig ist Dort, wo die Zuleitungsdrähte 
den Spiegel durchsetzen, umkleiden sie sich während der Ent- 
ladungen mit bläulichem Lichte. Um dasselbe von der Fonkai- 
strecke, deren Erregungsfähigkeit es merklich schädigt, fem zu 
halten, ist der Schirm s, bestehend aus glattem Holze, ange- 
bracht Fig. 36), endlich stellt die secundäre Funkenstrecke dar. 
Die beiden Theile des secundären Leiters dnd wiederum durch 
Siegellackstützen und Eantschuckbänder an einer Leiste des Ge- 
rüstes befestigt Yon den inneren Enden dieser Theile aus äeht 
man die Zuleitungsdrähte, Ton Glasröhren umgeben, den Spiegel 
durchsetzen und sich einander zuwenden. Der obere Draht trägt 
als Fol eine kleine Kugel tou Messing. An den unteren Draht 
ist ein Stück einer Uhrfeder gelöthet, welches den zweiten Fol, 
eine feine Spitze von Eupfer, trägt Es ist absichtlich die Spitze 
aus weicherem Metall als die Kugel gewählt; ohne diese Vor- 
sicht drückt sich leicht die Spitze in die Kugel ein, und die 
winzigen Fünkchen entziehen sich in dem ^tsteheuden Grübchen 
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der Betrachtung. Man erkennt aus der Figur, in welcher Weise 
die Spitze durch eine Schraube bewegt wird, welche auf die 
Feder drückt, jedoch durch ein Glasplättchen Yon derselben 
isolirt ist Die eigenthfimliche Krümmung der Feder hat den 
Zweck, die Bewegung der Spitze noch feiner zu machen, als es 
die Benutzung der Schraube allein gestatten würde. 

Ohne Zweifel lassen sich die hier beschriebenen Apparate 
in weitem Sinne abändern, ohne dass deshalb der Erfolg der 
Yersuche ausbliebe. Auf befreundeten Bath habe ich auch Ver- 
sucht, im secundäxen Leiter die Funkenstrecke durch einen 
stromprüfenden Froschschenkel zu ersetzen; es scheint aber 
dieses unter anderen Verhältnissen so empfindliche Mittel unter 
den gegenwärtigen zu yersagen.^) 



^) [Siehe Anmerkung 28 am Schliu» des Baches.] 



13. lieber die mechanischen Wirkungen 
elektrischer DrahtweUen. 

(Wiedemanns Ann. 42, p. 407. 1891.) 



Die Untersuchung der mechanischen Kräfte, welche ein 
Leiter im Inneren eines elektrischen Wellenzuges erfahrt, erschien 
mir wünschenswerth aus yerschiedenen Oründen. Erstens können 
diese Kräfte ein Mittel zur quantitativen Untersuchung solcher 
Wellen abgeben, falls sie sich mit hinreichender Stärke und 
Begelmässigkeit zur Beobachtung bringen lassen. Bisher hat zu 
quantitativen Bestimmungen fast nur die Wärmewirkung der 
Wellen gedient, welche in den Händen der Herren Bubens und 
Bitter^) vortreffliche Besultate gab, vor welcher aber die Be- 
obachtung der mechanischen Kräfte in vielen Fällen den Yorzug 
grösserer Einfachheit besitzt. Zweitens erwartete ich in der Be- 
* trachtung der Art und Yertheilung der mechanischen Kräfte ein 
Mittel zu finden, um das Vorhandensein der magnetischen Kraft 
neben dem der elektrischen zu erweisen. In allen bisherigen 
Beobachtungen hat sich allein die elektrische Kraft offenbart') 
und da zur Nachweisung der magnetischen Kraft die gewöhn- 
lichen Mittel versagen, so erschien es nicht uninteressant, ein 
neues Mittel auf seine Brauchbarkeit zu prüfen. Drittens end- 
lich — und dies war der eigentliche Zweck meiner Untersuchung 
— hoffte ich, die Beobachtungen an Wellen im freien Lufträume 



1) H. Bubens u. B. Bitter, Wied. Ann. 40. p. 55. 1890. 

>) Wenn ich selber früher gelegentlich von der Beobachtung der Knoten 
der magnetischen Wellen gesprochen habe, so war diese Ausdrucksweise nur 
durch die Theorie gerechtfertigt, nicht durch die Versuche gefordert. 
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anstellen zu können, unter Umständen also, unter welchen die 
etwa eintretenden Bewegungen nicht auf irgend welche Fern- 
kräfte zurückgeführt werden könnten. Diese btztere Hoffnung 
wurde durch die Schwäche der Wirkung unter solchen Um- 
ständen vereitelt; ich musste mich begnügen, die Wirkung der 
in Drähten fortgeleiteten Wellen zu yerfolgen, obwohl dabei das 
Interesse der Versuche in dem wichtigsten Punkte verloren 
ging. Die mechanischen Wirkungen der Drahtwellen kann und 
wird man ansehen als die Anziehungen der auf den Drähten 
sich ansammelnden Elektricitäten und der in denselben fliessen- 
den Ströme. Zu einer Entscheidung zwischen älteren und 
neueren Anschauungen können demnach die Yersuche mit 
Drahtwellen nicht angezogen werden. Stellen wir uns freilich 
von vornherein auf den Standpunkt, von welchem aus die Draht- 
weUen nur als eine besondere Form der in Luft fortgeleiteten 
Wellen erscheinen, so ist es gleichgültig, an welcher von beiden 
Formen wir die Versuche anstellen. 

1. Daß benutzte Wellensystem. 

Nachdem ich verschiedene Anordnungen deT Wellen ge- 
prüft und dabei in den wesentlichen Punkten übereinstimmende 
Resultate erhalten hatte, blieb ich bei der Anordnung Herrn 
Lecher's^) als der für reine Versuche geeignetsten stehen. Fig. 37 
zeigt die Form derselben. 



c 



Fig. 37. . 

AÄ' ist derselbe Leiter, welcher früher stets als primärer 
Leiter verwendet wurde, bestehend aus zwei quadratischen Platten 
von 40 cm Seitenlänge und einem Verbindungsdraht von 60 cm, 
welcher die hier etwa 2 mm lange Punkenstrecke enthielt. Als 
Erreger diente ein kleines Inductorium, dessen grösste Funken- 
länge nur» 4 cm betrug, gespeist durch zwei Accumulatoren. 



>) E. Lecher, Wied, Ann. 41. p. 850. 1890. 
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Die einzelne Entladung dieses kleinen Apparates war zwar weniger 
wirksam als die eines grossen Inductoriums, dieser Ausfall aber 
wurde durch die schnellere Folge der Entladungen mehr als 
compensirt Den Platten Ä und Ä' stehen in 10 cm Abstand 
gegenüber die Platten B und B^ von welchen aus zwei parallele, 
etwa 30 cm voneinander entfernte Drähte bis auf eine Entfernung 
von 6,8 m fortlaufen, um sich dort zwischen h und V mitein- 
ander zu vereinigen. In einer variabeln Entfernung vom Ur- 
sprung bei cui sind diese Drähte durch eine zweite Verbindung, 
die Brücke, miteinander in Verbindung gesetzt Bei einer ge- 
wissen Einstellung dieser Brücke, etwa 1,2 m von BB entfernt, 
entsteht in dem Interval zwischen aa' und W eine sehr leb- 
hafte Schwingung, welche die halbe Wellenlänge einer stehenden 
Welle darstellt und welche, wie Hr. Lecher nachgewiesen hat, 
erregt wird durch Resonanz zwischen dieser Schwingung selbst 
und der primären Schwingung, welche sich hier in dem Luft- 
räume zwischen JJ! einerseits und Baa' B andererseits aus- 
bildet Eine Verschiebung der Brücke vergrössert gleichzeitig 
die eine der beiden Schwingungsdauem und verkleinert die 
andere, daher die besondere Schärfe der Einstellung bei dieser 
Anordnung. Ausser ihren allgemeinen Vorzügen bietet dieselbe 
für unseren augenblicklichen Zweck noch eine Reihe besonderer 
Vortheile. Da die zu beobachtenden Kräfte sehr klein sind, so 
haben wir die denselben unterworfenen Leiter vor fremden elek- 
trostatischen Einflüssen sorgfaltig zu schützen. Dies ist in der 
benutzten Anordnung möglich, weil die Drähte, welche wir den 
Prüfungskörpem nothwendig nähern müssen, ein in sich zusam- 
menhängendes Leitersystem darstellen. Umgeben wir in unseren 
Versuchen die wirksamen Theile mit einem Drahtnetz, welches 
wir mit den Knotenpunkten in m' und hV in Verbindung setzen, 
so ist ohne Störung der Schwingung der Schutz ein vollkommener. 
In dieser Weise wurde also in den Versuchen verfahren. Da 
femer die Leiter, welche wir im Folgenden dem Einfluss der 
Kräfte unterwerfen, nicht wie die früher benutzten Resonatoren 
eine bestimmte Schwingung aus der gesammten Bewegung heraus- 
lesen, so erhalten wir von vornherein unübersichtliche Resultate, 
•wenn wir nicht auf anderem Wege Sorge dafür tragen, eine 
reine Schwingung von bestimmter Wellenlänge und bekannter 
Lage der Knoten zu erregen. Bei der obigen Anordnung ist 
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dieser Bedingung genügt, es kann keinem Zweifel unterliegen, 
dass die Punkte ad und W Knotenpunkte sämmüicher zwischen 
ihnen erregten Schwingungen sind und dass unter diesen nur 
die längste Schwingung durch Resonanz verstärkt zu merklicher 
Höhe anschwillt Dass wir uns mit der Untersuchung einer 
halben Wellenlänge begnügen, ist offenbar keine Beschränkung 
der Versuche. Endlich sind die Yerhältnisse unserer Schwingung 
ziemlich unabhängig davon, ob die beiden Drähte geradlinig aus- 
gespannt oder in beliebiger Weise gekrümmt nebeneinander ver- 
laufen, in ähnlicher Weise wie es für die akustischen Schwin- 
gungen der Luft in Bohren nicht sehr wesentlich ist, ob die 
Bohren gerade oder gekrümmt sind. Wir können demnach mit 
Leichtigkeit unsere Schwingung in alle möglichen relativen Lagen 
zu dem in fester Lage gehaltenen Prüfungskörper bringen. Li der 
That wurden die verschiedenen relativen Lagen stets durch Ver- 
schiebung der Drähte hergestellt, auch in den Fällen, in welchen 
im Folgenden so gesprochen wird, als habe man den Prüfungs- 
körper verschoben. 

2. Die elektrische Kraft. 

Zur Messung der mechanischen Wirkung der elektrischen 
Kraft benutzte ich ein cylindrisches Böhrchen von Ooldpapier 
von 5,5 cm Länge und 0,7 cm Durchmesser. Dasselbe war mit 
horizontaler Bichtung der Axe an einem Goconfaden aufgehängt, 
ein sehr kleiner Magnet gab dem Böhrchen eine feste Buhelage, 
ein kleiner Spiegel gestattete die Ablenkungen aus derselben zu 
messen. Das ganze System hing in einem Glaskästchen. Fig. 38 
giebt ein Bild des kleinen Apparates. Wurde derselbe der 
Wirkung der Schwingung unterworfen, so suchte sich die Nadel 
in die mittiere Bichtung der elektrischen Kraft einzustellen und 
Ablenkungen aus der Buhelage erfolgten. Um denselben grössere 
Werthe zu ertheilen, näherte ich in der !Nähe des Apparates die 
beiden Drähte einander und dem Prüfungskörper bis auf einige 
Gentimeter und verstärkte sie gegenüber den Enden des letzteren 
durch kleine Plattep, wie es für einen besonderen Fall in der 
Figur angedeutet ist Unter diesen Verhältnissen waren erste 
Ausschläge von 100 Scalentheilen und grössere zu erhalten. Die. 
Begelmässigkeit, mit welcher diese ersten Ausschläge erfolgten, 
war befriedigend; bei mehrfacher Wiederholung desselben Ver- 
suches wichen die Einzelresultate nur um wenige Procent von- 
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einander ab. Die unterschiede der einzelnen Entladungen dürften 
viel grösser sein, aber der Ausschlag der Nadel giebt schon die 
mittlere Wirkung Ton sehr vielen 
Entladungen. Als Beispiele für 
die Brauchbarkeit dieser Ablen- 
kungen zu messenden Yersuchen 
führe ich zwei Beobachtungs- ^n 

reihen an. Durch die erste der- ^/ ^ 

selben sollte die Wirksamkeit der 
Sesonanz zur Anschauung ge- 
bracht werden. Der Apparat 
wurde bei c im Bauche der 
Schwingung aufgestellt, die 
Drähte ab und a'ft' wurden in 
der Weise demselben genähert, 
wie es Fig. 38 angiebt Nun 

wurde die Brücke aa' in Ter- ' ir ' a'^ 

schiedenen Entfernungen e vom 
Ursprung BB' der Drahtleitung 
aufgelegt, der Inductionsapparat 

in Thätigkeit gesetzt und die /^ Fig. 38. 

Grösse i des ersten Ausschlages 

gemessen. Die zusammengehörigen Werthe von e und * in der 
Nähe des Maximums waren: 

e = 80 90 100 110 120 130 140 150 160 cm 
f = 5,3 10,0 21,8 51,2 44,1 19,3 10,3 5,7 4,2 SctL 

Trägt man die Ausschläge graphisch auf, so sieht man, dass 
dieselben einen regelmässigen Yerlauf und ein ausgesprochenes 
Maximum zwischen 110 und 120 cm zeigen« In der That 
erreichten die Ausschläge ihren grössten WQrth i = 60,6 Sca- 
lenth. bei e = 114 cm. 

Die zweite Beobachtungsreihe sollte die Abnahme der In- 
tensität der Schwingung vom Bauche c gegen den Knoten h hin 
veranschaulichen. Zu dem Ende wurde diese Strecke in 12 
gleiche Abschnitte getheilt und der Apparat in die 13 Endpunkte 
dieser Abschnitte eingeschaltet. Es wurden die folgenden ersten 
Ausschläge % erhalten: 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
= 80,5 80,5 79,0 77,0 65,6 67,8 50,0 38,5 27,5 17,5 7,0 1,0 
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Auch diese Werthe zeigen einen hinreichend glatten Yerlauf, 
um darnach die Form der Schwingong beortheilen und sich 
überzeugen zu können, dass dieselbe von einer einfachen Sinus- 
schwingimg merklich abweicht 

Andere Versuche, welche ich anstellte, betrafen die Richtung 
der elektrischen Kraft in der Nachbarschaft der Drähte über- 
haupt; diese Versuche ergaben keine Thatsachen, welche nicht 
bereits vorher als feststehend gelten konnten. In dem Zwischen- 
räume der Drähte suchte sich die Nadel in die kürzeste Yer- 
bindungslinie der Drähte einzustellen, ausserhalb dieses Zwischen- 
raumes strebte sie die Richtung auf den nächstgelegenen Draht 
hin anzunehmen. Es wurden also stets die Enden des Röhrchens 
von den nächstgelegenen Theilen der Drähte scheinbar angezogen. 

3. Die magnetische Kraft. 

Zum Nachweis der magnetischen Kraft diente ein kreis- 
förmiger Reif Yon Aluminiumdraht. Der Durchmesser des Reib 

betrug 65 mm, der des Drahtes 
2 mm. Der Reif wurde um einen 
seiner Durchmesser drehbar aufge- 
hängt, und wie vorher der Cylinder 
mit Magnet, Spiegel und Glasge- 
häuse versehen. Mg. 39 giebt eine 
Skizze des nunmehr benutzten 
Apparates. 

Sehen wir zunächst für einen 
Augenblick von unserer Kenntniss 
der magnetischen Kraft ab, so wer- 
den wir vermuthen, dass sich der 
Reif unter dem Einfluss der Schwin- 
gung ebenso wie der Cylinder ver- 
hält, und dass dabei die Richtung 
der grössten Entfernungen von der 
Drehungsaxe, also der horizontale 
Durchmesser des Reifs die Rolle der 
Längsaxe des Gylinders übernimmt 
Wir werden also vermuthen, dass 
die Endpunkte des horizontalen 
Durchmessers überall von den 




Fig. 39. 
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nächstgelegeDen Theilen der wellentragenden Drähte angezogen 
werden, dass diese Wirkung am grössten ist im Bauche der 
Schwingung und wegfällt in der Nähe der Knoten, woselbst die 
elektrische Kraft verschwindet. Hängen wir nun aber wirklich 
den Reif in dem Ejioten bb' auf, in der Weise, wie es die 
Ilg. 39 angiebt, so sehen wir andere, unerwartete Erscheinungen 
eintreten. Erstens bleibt unter dem Einfluss der Schwingung 
der Bing nicht in Buhe, sondern nimmt Ablenkungen an Ton 
derselben Örössenordnung wie diejenigen, welche der Cylinder 
im Bauche der Schwingung zeigte. Zweitens zeigt die Bichtung 
der Ablenkung keine Anziehung, sondern eine Abstossung der 
benachbarten Punkte des Beifes und der Drähte an. Dass die 
Abstossung eine Folge . der Schwingung selbst ist, geht daraus 
henror, dass sich ihre Grösse nach dem gleichen Oesetze durch 
die Besonanz bestimmt erweist, wie die der elektrischen Wir- 
kung. Belassen wir den Beif im Innern der Drahtschleife hb\ 
ändern aber im übrigen die relative Lage der letzteren gegen 
ersteren, so finden wir, dass der horizontale Durchmesser stets 
und von allen Seiten einer Bichtung zustrebt, welche auf der 
Ebene der Drahtschleife senkrecht steht. 

Ohne anderweitig gewonnene Eenntniss, allein aus diesen 
Versuchen dürfen wir also aussagen, dass sich neben der elek- 
trischen Schwingung noch eine Schwingung anderer Art geltend 
mache, deren Knotenpunkte nicht mit jener der elektrischen 
Schwingung zusammenfallen, dass diese Schwingung, wie die 
elektrische sich durch eine gerichtete Zustandsänderung des 
Baumes bemerkbar mache, dass aber die charakteristische Bichtung 
der neuen Schwingung auf der der elektrischen senkrecht stehe- 
in Wahrheit werden wir, über die Beobachtung hinaus- 
gehend, die neue Schwingung ohne weiteres mit der von der 
Theorie geforderten magnetischen Schwingung identificiren. Die 
schnell wechselnde magnetische Kraft muss in dem geschlossenen 
Beif einen in gleichem Bythmus wechselnden Strom induciren 
und auf diesen zurückwirkend den Beif ablenken. Die mag- 
netische Kraft hat ihren grössten Werth im Knoten der elektri- 
schen Schwingung und ihre Bichtung ist daselbst senkrecht auf 
der Ebene der Drahtschleife. Dass sie eine Abstossung der be- 
nachbarten Theile des Beifes und der festen Drähte bewirken 
muss, erkennen wir am schnellsten, wenn wir sie als die Wirkung 
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der in diesen Bahnen umlaofenden Ströme betrachten. Der in 
dem Beif inducirte Strom muss im Inneren des Beifes beständig 
den Einfluss der indncirenden Strömung aufheben, also dieser 
in jedem Augenblicke entgegengerichtet sein, demnach von ihr 
abgestossen werden. 

Alle weiteren Bewegungserscheinungen, welche man an dem 
aufgehängten Beif wahrnimmt, fügen sich ohne Zwang der ge- 
gebenen Erklärung. Gomplicationen treten unter umständen 
ein. Belassen wir zum Beispiel die Anordnung in dem Zustande, 
welchen Fig. 39 uns angiebt, entfernen dabei aber den Beif von 
dem Knoten hb' gegen den Bauch der Schwingung hin, so nimmt 
die Abstossung sehr schnell ab, wird in einiger Entfernung Null 
und geht dann in eine Anziehung über, welche bis zur Erreichung 
des Wellenbauches zunimmt In einem besonderen Falle betrug 
zum Beispiel die Abstossung bei W 20 Scalentheile, verschwand 
in einer Entfernung von 95 cm vom Ende und ging in eine 
Anziehung über, deren Maximalwerth durch 44 Scalentheile ge- 
messen wurde. Offenbar erklärt sich dieser Verlauf nicht aus 
dem Verhalten der magnetischen Kraft allein, sondern aus dem 
Zusammentreffen derselben mit der elektrischen Kraft, von 
welchen die letztere bei c, die erstere bei W bedeutend über- 
wiegt. Wir können diese Vermuthung bestätigen und den Ver- 
lauf der magnetischen Schwingung verfolgen, indem wir die 
elektrische Ejraft eliminiren. Zu dem Ende stellen wir parallel 
den Drähten ah und a'V zwei weitere, aber nur etwa 20 cm 
lange Drähte in solcher Lage auf, dass dieselben symmetrisch 
zu den Drähten ah und a'V in Bezug auf die Buhelage des 
Beifes liegen, wie es die punktirten Linien a^ und a^h^ der 
Fig. 39 angeben. Wir verbinden ah mit a^b^ und a'V mit a^h^- 
Hierdurch ist offenbar die elektrische Wirkung fast aufgehoben^ 
die magnetische nur wenig beeinträchtigt In der That beob- 
achten wir nunmehr in allen Entfernungen eine Abstossung des 
beweglichen Binges von den festen Drähten. Diese Abstossung 
nimmt von den Enden der Schwingung gegen ihre Mitte hin 
beständig ab und erreicht dort ein Minimum, in dem erwähnten 
Bei^iel ein solches von 4 Scalentheilen. Wäre die elektrische 
Schwingung eine reine Sinusschwingung, so müsste in ihrem 
Bauche die magnetische Ejraft verschwinden; schon aus der 
Vertheilung der elektrischen Kraft sahen wir, dass diese ein- 
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fache Yoraassetznng nicht genau zutrifft, und so können wir 
auch den Best der magnetischen Kraft im Bauche der Schwin- 
gung wohl verstehen. 

Die mechanischen Wirkungen der elektrischen und der 
magnetischen Kraft erweisen sich, wie es der Theorie entspricht, 
im allgemeinen von gleicher Orössenordnung; das TJeberwiegen 
der einen oder der anderen in jedem besonderen Falle ist wesent- 
lich Yon den Verhältnissen der nädistbenachbarten Theile des 
Binges und der festen Leitangen bedingt Je mehr sich die- 
selben verschwindend dünnen Drahten nähern, desto mehr ver- 
mag die magnetisdie Kraft zur Geltung zu kommen, je breitere 
Flachen sich dieselben zuwenden, desto mehr wird die mag- 
netische von der elektrischen Kraft in den Hinteigrund gedrangt 
Schon aus den einfachen Beispielen von Leiteiformen, welche 
wir zur näheren Untersuchung herausgehoben haben, geht hervor, 
dass ein beliebig gestalteter Leiter im Innern eines elektro- 
magnetischen Wellenzuges verwickelte und nicht immer leicht 
verständliche Bewegungsantriebe erfahren muss. 



13. Ueber die Gnindglelchimgeii der Elektro- 
dynamik für ruhende Körper. 

(Göttinger Nachr. v. 19. März 1890. Wiedemanns Ann. 40. p. 577.) 



Das System von Begriffen und Formeln, durch welches 
Maxwell die elektromagnetischen Erscheinungen darstellte, ist 
in seiner möglichen Entwickelung reicher und umfassender, als 
ein anderes der zu gleichem Zwecke ersonnenen Systeme. Es 
ist gewiss wünschenswelih, dass ein der Sache nach so voll- 
konmienes System auch der Form nach möglichst ausgebildet 
werde. Der Aufbau des Systems sollte durchsichtig seine logi- 
schen Grundlagen erkennen lassen; alle unwesentlichen Begriffe 
sollten aus demselben entfernt und die Beziehungen der wesent- 
lichen BegriJEfe auf ihre einfachste Oestalt zurückgeführt sein. 
Die eigene Darstellung Maxwell 's bezeichnet in dieser Hinsicht 
nicht das erreichbare Ziel, sie schwankt häufig hin und her 
zwischen den Anschauungen, welche Maxwell Torfand, und 
denen, zu welchen er gelangte. Maxwetll geht aus von der 
Annahme unvermittelter Femkräfte, er untersucht die Gesetze, 
nach welchen sich unter dem Einfluss solcher Femkräfte die 
hypothetischen Polarisationen des dielektrischen Aethers ver- 
ändern und er endet mit der Behauptung, dass diese Polari- 
sationen sich wirklich so verändern, ohne dass in Wahrheit 
Femkräfte die Ursachen derselben seien.^) Dieser Gang hinter- 



^) Die gleiche Bemerkung trifft die durch y. Helmholtz im 72. Bd. 
des Grelle' sehen Journals gegebene Ableitung, nicht zwar allgemein, aber 
doch für diejenigen besonderen Werthe der Gonstanten, welche in den End- 
resultaten die Femkräfte verschwinden lassen, welche also auf die hier ver- 
tretene Theorie führen. 
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lässt das unbefriedigende Oefiihl, als müsse entweder das schliess- 
liche Ergebniss oder der Weg unrichtig sein, auf welchem es ge- 
wonnen wurde. Auch lässt dieser G-ang in den Formeln eine 
Anzahl überflüssiger, gewissermaassen rudimentärer Begriffe zu- 
rück, welche ihre eigentliche Bedeutung nur in der alten Theorie 
der unvermittelten Femwirkung besassen. Als solche rudimen- 
täre Begriffe physikalischer Natur nenne ich die dielektrische 
Verschiebung im freien Aether, unterschieden Ton der erzeugen- 
den elektrischen Kraft und das Yerhältniss beider, die Dielek- 
tricitätsconstante des Aethers. Diese Unterscheidungen haben 
Sinn, wenn wir aus einem Baum den Aether entfernen, die Kraft 
aber in demselben bestehen lassen können. Nach der Anschauung, 
von welcher Maxwell ausging, war dies denkbar, es ist nicht 
denkbar nach der Anschauung, zu welcher seine Arbeiten uns 
geführt haben. Als eine rudimentäre Erscheinung mathematischer 
Natur nenne ich das Vorherrschen des Vectorpotentiales in den 
Orundgleichungen. Bei dem Aufbau der neuen Theorien dienten 
die Potentiale als (Gerüst, indem durch ihre Einführung die un- 
stetig an einzelnen Punkten auftretenden Femkräfte ersetzt 
wurden durch Grössen, welche in jedem Punkte des Raumes 
nur durch die Zustände der benachbarten Punkte bedingt sind. 
Nachdem wir aber gelernt haben, die Kräfte selber als Grössen 
der letzteren Art anzusehen, hat ihr Ersatz durch Potentiale 
nur dann einen Zweck, wenn damit ein mathematischer Vor- 
theil erreicht wird. Und ein solcher scheint mir mit der Ein- 
führung des Vectorpotentiales in die Grundgleichungen nicht ver- 
bunden, in welchen man ohnehin erwarten darf, Beziehungen 
zwischen Grössen der physikalischen Beobachtung, nicht zwischen 
Bechnungsgrössen zu finden. 

Die erwähnten Unvollkommenheiten der Form erschwören 
auch die Anwendung der Maxwell 'sehen Theorie auf besondere 
Fälle. Aus Anlass solcher Anwendungen habe ich mich seit 
längerer Zeit bemüht, die Maxweirschen Formeln zu sichten 
und versucht, die wesentliche Meinung derselben von der zu- 
fälligen Form, in welcher sie zuerst auftraten, abzulösen. Das 
Folgende ist die geordnete Zusammenstellung meiner Ergebnisse. 
In gleicher Richtung hat bereits seit 1885 Hr. Oliver Hea- 
Tiside gearbeitet. Die Begriffe, welche er aus den Maxwell- 
schen Gleichungen fortschafit, sind dieselben, welche auch ich 

Herts, Abhandlnngen. 14 



210 13. Ueber die Grnndgleichtingen der Elektrodynamik. 

fortschaffe; die einfachste Form, welche diese Gleichungen dar 
durch annehmen,^) ist, von Nebendingen abgesehen, die gleiche, 
zu welcher auch ich gelange. In dieser Hinsicht also gehört 
Hm. Heaviside die Priorität Trotzdem wird man, hoffe ich, 
die folgende Darstellung nicht für überflüssig halten. Eine 
endgültige Darstellung beansprucht dieselbe nicht zu sein, son- 
dern nur eine solche, an welche sich leichter weitere Ver- 
besserungen anknüpfen lassen, als an die bisher gegebenen Dar- 
stellungen. 

Ich theile den Stoff in zwei Theile. In dem ersten Theile A 
gebe ich die Grundbegriffe und die sie verknüpfenden Formeln. 
Es werden den Formeln Erläuterungen hinzugefügt werden, 
aber diese Erläuterungen sollen nicht Beweise der Formeln 
sein. Die Aussagen werden vielmehr als Erfahrungsthatsachen 
gegeben, und die Erfahrung soll als ihr Beweis gelten. Aller- 
dings lässt sich einstweilen nicht jede einzelne Formel besonders 
durch die Erfahrung prüfen, sondern nur das System als Ganzes. 
Mit dem Gleichungssystem der gewöhnlichen Mechanik liegt ja 
die Sache kaum anders. In dem zweiten Theile B gebe ich 
an, in welcher Weise die Thatsachen der unmittelbaren Wahr- 
nehmung systematisch aus den Formeln abgeleitet werden können, 
durch welche Erfahrungen sich also die Richtigkeit des Systems 
erweist. Ausführlich behandelt würde dieser Theil einen sehr 
grossen Umfang annehmen, es kann sich hier daher nur um 
Andeutungen handeln. 

A. Die Grundbegriffe und ihr Zusammenhang. 
1. Elektrische und magnetische Kraft. 

Das Innere aller Körper, den freien Aether eingeschlossen, 
kann von der Ruhe aus Störungen erfahren, welche wir als 
elektrische, und andere Störungen, welche wir als magnetische 
bezeichnen. Das Wesen dieser Zustandsänderungen kennen wir 
nicht, sondern nur die Erscheinungen, welche ihr Vorhandensein 
hervorruft Diese letzteren sehen wir als bekannt an, mit ihrer 



1) Diese Gleichungen findet man im Phil. Mag. Febr. 1888. Daselbst 
wird auf frühere Arbeiten im Electrician 1885 Bezug genommen, welche Quelle 
mir unzugänglich gewesen ist. 
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Hülfe bestunmen wir die geometrischen Yerhältnisse der Zustands- 
äaderungen selbst Die Störungen der elektrischen und der 
magnetischen Art sind so miteinander verknüpft, dass Störungen 
der einen Art unabhängig von denen der anderen dauernd zu 
bestehen vermögen, dass dagegen Störungen keiner der beiden 
Arten zeitliche Schwankungen erleiden können, ohne dadurch 
zugleich Störungen der anderen Art hervorzurufen. Die Erzeu- 
gung des geänderten Zustandes erfordert den Aufwand von 
Energie; diese Energie wird beim Verschwinden der Störung 
wieder ersetzt; das Vorhandensein der Störung stellt also einen 
Vorrath von Energie dar. In einem und demselben PuAkte 
können sich die Zustandsänderungen einer jeden Art unter- 
scheiden nach Richtung, Sinn und Grösse. Es ist also zur Be- 
stimmung sowohl des elektrischen als des magnetischen Zustandes 
die Angabe einer gerichteten Grösse oder der drei Componenten 
einer solchen nothwendig. Es ist aber eine erste wichtige Vor- 
aussetzung unserer gegenwärtigen Theorie, dass die Angabe einer 
einzigen Bichtungsgrösse auch hinreichend sei, um die betreffende 
Aenderung vollständig zu bestimmen. Gewisse Erscheinungen, 
z. B. die des permanenten Magnetismus, der Dispersion u. s. w. 
lassen sich von diesem Standpunkte aus nicht verstehen, sondern 
erfordern, dass die elektrischen, bezw. magnetischen Zustände 
eines jeden Punktes durch mehr als eine Variable^) dargestellt 
werden. Solche Erscheinungen treten eben darum aus dem 
Bahmen unserer Betrachtung in ihrem gegenwärtigen umfange 
heraus. 

Diejenige Bichtungsgrösse, durch welche wir zunächst den 
elektrischen Zustand bestimmen, nennen wir die elektrische 
Kraft. Die Erscheinung, durch welche wir sie definiren, ist die 
mechanische Kraft, welche ein bestimmter elektrisirter Körper 
im elektrisch gestörten leeren Baume erfährt Für den leeren 
Baum selbst wollen wir nämlich die Gomponente der elektrischen 
Kraft in beliebiger Bichtung proportional setzen der gleich- 
gerichteten Gomponente jener mechanischen Kraft, unter elek- 
trischer Kraft in einem Funkte eines ponderablen Körpers ver- 
stehen wir die elektrische Kraft, welche an dem betreffenden 
Punkte im Innern eines unendlich kleinen, unendlich gestreckten 



>) [Siehe Anmerkung 29 am Schlnsa des Buches.] 
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cylindrischen Hohlraumes sich findet, den wir in solcher Rich- 
tung in den Körper gebohrt haben, dass seine Sichtung mit 
derjenigen der Kraft übereinstimmt, — eine Anforderung, welcher 
erfahrungsmässig stets genügt werden kann. In welcher Be- 
ziehung auch immer die so gemessene Kraft zu der wirklichen 
Zustandsänderung des Körpers steht, sicherlich muss sie dieselbe 
gemäss unserer Yoraussetzung eindeutig bestimmen. Setzen wir 
überall an Stelle des Wortes „elektrische^ das Wort „magnetisch'^ 
und an Stelle des elektrisirten Half skörpers den Pol einer Magnet- 
nadel, so erhalten wir die Definition der magnetischen Kraft 
Um den Sinn beider Kräfte in der conventioneilen Weise fest- 
zulegen, bestimmen wir noch, dass der elektrisirte Hülfskörper 
mit Glaselektricität geladen und dass derjenige Pol der Magnet- 
nadel benutzt werde, welcher nach Norden weist Die Einheiten 
der Kräfte sind noch vorbehalten. Die Gomponenten der elek- 
trischen Kraft in Richtung der x, ^, % bezeichnen wir mit 
X, 7, Z, die gleichgerichteten Gomponenten der magnetischen 
Kraft mit L, Jf, M 

2. Die Energie des Feldes. 

Der elektrische Energievorrath eines Körpervolumens, in 
welchem die elektrische Kraft einen constanten Werth hat, ist 
eine homogene, quadratische Function der drei elektrischen Kraft- 
componenten. Die entsprechende Aussage gilt für den Yorrath 
an magnetischer Energie. Den gesammten Energievorrath be- 
zeichnen wir als den elektromagnetischen, er ist die Summe des 
elektrischen und des magnetischen. 

Für einen isotropen Körper ist hiemach die Energiemenge 
jeder Art, berechnet auf die Yolumeneinheit gleich dem Product 
aus dem Quadrat der betreffenden Gesammtkraft und einer Gon- 
stauten. Die Grösse der letzteren kann verschieden sein für die 
elektrische und die magnetische Energie, sie hängt ab von dem 
Stoffe des Körpers und von der Wahl der Einheiten für die 
Energie und für die Kräfte. Die Energie wollen wir in abso- 
lutem Gaussischen Maasse messen und die Einheiten der Kräfte 
nunmehr festsetzen durch die Bestimmung, dass im freien Aether 
der Werth der Constanten gleich l JQjt werden soll, dass also 
sein soll die Energie der Yolumeneinheit des gestörten Aethers 
gleich: 
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-^ (z« + r« + z«) + -^ (L« + if« + iP). 

Messen wir die Kräfte in dieser Weise, so sagen wir, dass 
wir sie in absolutem Gaussischen Maasse messen.^) Die 
Dimension der elektrischen Eraft wird dieselbe wie die der magne- 
tischen, beide werden von solcher Art, dass ihr Quadrat die 
Dimension einer Energie in der Yolumeneinheit hat, sie werden 
also in der üblichen Bezeichnungsweise gleich: Jf/* !/-*'• T^\ 

Für jeden isotropen ponderabelen Körper können wir nun 
nach dem Bisherigen setzen die Energie der Yolumeneinheit 
gleich: 



8;;^ 



{X 



« + r« + z«) + -^ (L« + jf« + ip). 



Die neu eingeführten Gonstanten e und ju sind nothwendig 
positive reine Zahlen. Wir nennen e die Dielektricitätsconstante, 
fz die Magnetisirungsconstante des Stoffes. Offenbar sind e und 
ßi Yerhältnisszahlen, durch welche wir die Energie eines Stoffes 
vergleichen mit der Energie eines anderen Stoffes. Aus der 
Natur eines Stoffes allein geht ein bestimmter Werth derselben 
nicht hervor. Dies meinen wir, wenn wir sagen, Dielektricitäts- 
und Magnetisirungsconstante seien keine inneren Gonstanten eines 
Stoffes. Es ist nicht unrichtig, wenn wir sagen, diese Gonstanten 
seien gleich Eins für den Aether, aber es enthält diese Be- 
hauptung keine Thatsache der Erfahrung, sondern eine willkür- 
liche Festsetzung unsererseits. 

Für krystallinische Körper wird die Energie der Yolumen- 
einheit gleich: 

+ -^ (ßhi L^^fJ^ J^+/^8 ^^^+2^, Lif-f 2/1,8 Jß^+2/ii8 LN), 

Durch bestimmte Wahl der Axen lässt sich der eine oder der 
andere Theil dieses Ausdruckes in eine Summe von drei Qua- 
draten transformiren. Es ist wohl wahrscheinlich, dass dieselbe 
Wahl der Axen für den einen wie für den anderen Theil diesen 
Dienst leistet Die e und fi müssen von solcher Beschaffenheit 



1) Siehe H. Helm hol tz, Wied. Ann. 17. p. 42. 1882. 
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sein, dass bei .der Transformation in eine Quadratsumme alle 
Coefficienten positiv werden. 



r 



3. Zusammenhang der Kräfte im Aether. 

Wir nehmen an, dass das benutzte Goordinatensystem der 
x^ y^ X von solcher Beschaffenheit ist, dass, wenn die Richtung 
der positiven x von uns aus nach vom, die der positiven x von 
uns aus nach oben geht, alsdann die y von links nach rechts 
hin wachsen. Unter dieser Voraussetzung sind die elektrischen 
und magnetischen Kräfte im Aether miteinander verknüpft nach 
folgenden Gleichungen: 



) (3.) 



dL dZ dY 



^dt~dy 
.dM^ dX 
dt dz 
, dN^dY 



dt 



dx 



dz ' 
dZ 
dx ' 
dX 
dy ' 



(3.) 



. dX_dM 
^ dt ~ dz 
, dY dN 
dt dx 
dZ _dL 



dt 



dy 



dN 
dy ' 
dL 
dz ' 
dM ^ 
dx ' 



zu welchen die ihnen nicht widersprechenden Gleichungen: 

dX 

dz 



(3.) 



dL j_dM,dN_r. 



dx 



dx ' dy 



dY t dZ ^ 



als eine den Aether von der ponderabelen Materie auszeichnende 
Ergänzung hinzutreten. 

Nachdem diese Gleichungen einmal gefunden sind, erscheint 
es nicht mehr zweckmässig, dieselben aus Vermuthungen über 
die elektrische und magnetische Constitution des Aethers und 
das Wesen der wirkenden Kräfte, als wären dies bekanntere Dinge, 
herzuleiten, wie es allerdings dem historischen Gange entsprechen 
würde. Viel eher ist es zweckmässig, an diese Gleichungen die 
weiteren Vermuthungen über die Constitution des Aethers an- 
zuknüpfen. 

Da die Dimensionen der L, if, N und der Z, F, Z die gleichen 
sind, so ist die Constante Ä eine reciproke Geschwindigkeit Sie 
ist in Wahrheit eine innere Constante des Aethers; wir wollen 
damit sagen, dass ihre Grösse weder von dem Vorhandensein 
eines anderen Körpers, noch von willkürlichen Festsetzungen 
unsererseits abhängig ist. 

Wir multipliciren unsere Gleichungen sämmtlich mit 
(l I inÄ) ,dT^ femer einzeha der Reihe nach mit bez. L, Jf, N, 
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X, F, Z und addiren sie sämmtlich. Wir integriren beide Seiten 
der entstehenden Gleichung über einen beliebig begrenzten Baum, 
dessen Oberfiächenelement diu mit den Goordinatenaxen die 
Winkel n,a^ n,^, n^% bildet Hechts lässt sich die Integration 
ausführen und wir erhalten: 

d 



dt 



= 4^/{ (NY— MZ) cos n,x + {LZ— NX) cos w, y 

-f- (MX — LT) cosn, z} dco. 

Das links stehende Integral ist die elektromagnetische Ener- 
gie des Baumes; die Gleichung giebt uns also die Aenderung 
dieser Energie, ausgedrückt durch Grössen, welche sich allein 
auf die Oberfläche des Baumes beziehen. 



4. Isotrope Nichtleiter. 

In homogenen isotropen NichÜeitem verlaufen die Erschei- 
nungen qualitativ vollkommen wie im freien Aether. Quanti- 
tativ sind Unterschiede insofern vorhanden, als erstens die innere 
Gonstante einen anderen Werih hat als im Aether, und als 
zweitens der Energievorrath der Volumeneinheit in der bereits 
angegebenen Weise die Gonstanten e und jn enthält Wir ent- 
sprechen diesen Aussagen und genügen der Erfahrung, indem 
wir setzen: 



(4.) 



dL 



dZ 



^M' Af — n», 
Äfi 



dY 



dt dy dz ' 




^"^ dt — dz 


dy 


dM dX dZ 
dt dz dx ' 


(4.) 


^ dY dN 
^^ dt dx 


dL 
dz 


dN dY dX 
dt dx dy ^ 




. dZ dL 
dt dy 


dM 
dx 



dX 



dM 



dN 



Denn wenn wir für einen Augenblick in dem Nichtleiter das 
Maass der Kräfte so bestimmen, wie wir es im Aether gethan 

haben und demgemäss für X, F, Z einführen Xj}/!, Tj/I, Zly7, 

und für Lj M^ N einführen Lj ^^ M\ j/yte, N\ f//^, so nehmen 
die Gleichungen genau die Form der Gleichungen des Aethers 
an, mit dem einzigen Unterschiede, dass an Stelle der Grösse A 

die Grösse A / f/i/i tritt Behalten wir auf der anderen Seite 
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unser Maass der Kräfte bei, so können wir widerspruchsfrei der 
Energie den geforderten Werth beilegen. Denn die Ausführung 
der gleichen Operation, welche wir im vorigen Abschnitt an- 
wandten, ergiebt uns hier: 

= j^f{ (NT— MZ) cos n, x + (LZ— NX) cos n, y 

+ (-MX — LT) cos n, x^ dco. 

Die allgemeinen Aussagen, durch welche wir uns auf unsere 
Gleichungen haben führen lassen, versagen, wenn wir den Nicht- 
leiter nicht mehr als homogen betrachten. Es fragt sich also, ob 
in diesem Falle unsere Gleichungen noch gelten. Die Erfahrung 
beantwortet diese Frage in bejahendem Sinne; wir können also 
in den Gleichungen (4.) und (4b) die Grössen e und /i als von 
Punkt zu Funkt veränderlich betrachten. 

5. Krystallinische Nichtleiter. 

Eine Darstellung der Yorgänge in solchen Körpern, welche 
nach verschiedener Sichtung verschieden entwickelt sind, deren 
elektromagnetische Eigenschaften aber bei verschwindendem Aniso- 
tropismus in die der isotropen Nichtleiter übergehen, erhalten 
wir, wenn wir die in unseren Gleichungen links stehenden zeit- 
lichen Aenderungen der Kräfte als ganz allgemeine üneare 
Functionen der rechts stehenden räumlichen Aenderungen der 
Kräfte entgegengesetzter Art betrachten. Die Allgemeinheit der 
Form dieser linearen Functionen und die Auswahl ihrer Con- 
stanten wird indessen beschränkt durch die Yermutung, dass 
dieselbe Operation, welche uns bisher eine Gleichung für die 
Aenderung der Energie lieferte, dies allgemein thun wird, und 
durch die Forderung, dass dabei die Energie selbst die bereits 
festgestellte Form annehmen muss. Durch diese TJeberlegungen 
werden wir auf die folgenden Gleichungen hingeleitet, welche 
in der That zur Darstellung der wichtigsten Erscheinungen 
genügen: 
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(5.) 



(5») 






( 
( 



Ä\ £ii 

«13 



dL 
dt 

dL 
dt 

dL 
dt 

dX 
dt 

dX 
dt 

dX 
dt 






dM . dN\ _ 

ij"^ f^^~dr) — 

dM . dN\ _ 

dM , dN\ _ 

-^j- + /*88 -^7- j — 

dY . dZ\ 



ai • '" az j 
dY , dZ\ 

IT 'T-^^'~dT] '■ 

dY , dZ\ 

"5r + ^""drj 



dy 

dX 
de 

dY 
dx 

dM 
dz 

dN 
dx 

dL 
dy 



dY 
dz » 

dZ 

dx ^ 

dX 
dy ' 

dN 
dy ' 

dL 



dz » 

dM 
dx 



Die Gleichung für die Aenderung der Energie eines BAumes 
ergiebt das gleiche Besoltat wie in Abschnitt 3 und 4. Auch 
in den Gleichungen des gegenwärtigen Abschnittes ist es er- 
fahrungsmässig nicht nöthig, die £ und /i als constant in Hinsicht 
des Baumes anzusehen, yielmehr können dieselben beliebig von 
Punkt zu Punkt veränderliche Grössen sein. 



6. Yertheilung der Kräfte in Leitern. 

In den Körpern, welche wir bisher betrachteten, erscheint 
jede Aenderung der elektrischen Kraft als bedingt durch das 
Yorhandensein magnetischer Kräfte. Sind in einem endlichen 
Bereich die magnetischen Kräfte gleich Null, so fällt jede 
Ursache für eine solche Aenderung fort und eine vorhandene 
Yertheilung elektrischer Kraft bleibt sich selbst überlassen 
dauernd bestehen, solange nicht von den Grenzen des Bereiches 
her eine Störung das Innere trifft Nicht in allen Körpern 
zeigen die elektrischen Kräfte dies Yerhalten. In vielen Körpern 
schwindet eine sich selbst überlassene elektrische Kraft mehr 
oder weniger schnell dahin; in solchen Körpern sind magnetische 
Kräfte oder andere Ursachen erforderlich, um eine vorhandene 
Yertheilung vor der Yeränderung zu bewahren. Solche Körper 
bezeichnen wir aus Gründen, die später hervortreten, als Leiter. 
Die einfachsten Annahmen, welche wir in Hinsicht derselben 
machen können, sind diese, dass erstens der Yerlust, welchen 
eine sich selbst überlassene elektrische Kraft in der Zeiteinheit 
erleidet, der Kraft selbst proportional ist, und dass zweitens 
unabhängig von diesem Yerlust die magnetischen Kräfte hier 
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dieselben Aenderungen hervorzubringen streben, wie in den bisher 
betrachteten Körpern. Führen wir eine neue Constante A ein, 
so erlaubt uns die erste Annahme zu behaupten, dass die sich 
selbst überlassene Eraftcomponente X sich ändern werde nach 
der Gleichung: 

Die zweite Annahme ergänzt diese erste dahin, dass, wenn mag- 
netische Kräfte vorhanden sind, die Aenderung geschehen werde 
nach der Gleichung: 

. dX dM dN A >! Ä-vr 

Die Constante X heisst die specifische elektrostatisch gemessene 
Leitungsfähigkeit des Körpers. Ihre Dimension ist die einer 
reciproken Zeit Die Grösse e 1 4:7iX ist daher eine Zeit; es ist 
diejenige Zeit, in welcher die sich selbst überlassene Kraft auf 
den eten Theil ihres Anfangswerthes herabsinkt, die sogenannte 
Belaxationszeit Die letztere, nicht etwa X selbst, ist, wie zuerst 
Hr. E. Cohn bemerkt und hervorgehoben hat^), neben der 
ersten eine zweite innere Constante des betrachteten Körpers, 
eindeutig festsetzbar ohne Zuhülfenahme eines zweiten Mediums. 
Unsere TJeberlegungen führen uns nun vermuthungsweise 
auf folgende Gleichungen, welche den Erfahrungen genügen: 

.dL_d^_dT .A,dX_dM_dN 

^^ dt — dy dz ' l^^ dt ~ dg dy ~ ^^^^' 

,^.). dM dX dZ .^.]. dT dN dL a ^ av 

A dN dY dX I , dZ dL dM . ^ jry 

'^^-dr=-d^—d^'^ \'^'-dr=w~~d^ ~ ^^• 

Offenbar beziehen sich diese Gleichungen nur auf isotrope 
Körper, dagegen ist es, was unsere bisherigen Voraussetzungen 
anlaj^gt, nicht nothwendig, dass die Körper auch homogen seien. 
Um indessen in Wahrheit die Vertheilung der Kräfte in an- 
homogenen Körpern genau darzustellen, bedürfen unsere Gleichun- 
gen noch einer gewissen Ergänzung. Aendert sich nämlich die 



^) Vgl. dieserhalb und in Hinsicht der Art, wie hier die Grosse X ein- 
geführt wird: E. Cohn, Berl. Ber. 26. p. 405. 1889. 
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Beschaffenheit eines Körpers von Punkt zu Punkt, so sinkt im 
allgemeinen die elektrische Kraft sich selbst überlassen nicht 
völlig auf Null ab, sondern nimmt einen gewissen von Null ver- 
schiedenen Endwerth an. Diesen Werth, dessen Gomponenten 
X' Y* Z' sein mögen, nennen wir die in dem betreffenden Punkte 
wirksame elektromotorische Kraft. Wir betrachten dieselbe als 
unabhängig von der Zeit, sie ist im allgemeinen um so grösser, 
je grösser die Aenderung der chemischen Beschaffenheit in der 
Längeneinheit ist. Wir tragen der Wirkung der elektromoto- 
rischen Kraft Bechnung, indem wir den Abfall der sich selbst 
überlassenen elektrischen Kraft nicht ihrem absoluten Werthe 
proportional setzen, sondern dem Unterschiede, welcher noch 
vorhanden ist zwischen diesem absoluten Werthe und dem End- 
werthe. Unsere Gleichungen werden so für Leiter, deren Structur 
zum Auftreten elektromotorischer Kräfte Anlass giebt: 

. dL dZ dY . dX dM dN . , . /v va 

to ^ \ A dM dX dZ. ,^ X 1 . dY dN dL a i a i-\r vy\ 
I , dN dY dX I j dZ dL dM . ..,„ „,. 



7. Anisotrope Leiter. 

Verhält sich der Leiter nach verschiedenen Eichtungen ver- 
schieden, so dürfen wir nicht mehr annehmen, dass der Abfall 
einer jeden Gomponente der sich selbst überlassenen Kraft nur 
abhänge von dem Werthe dieser Gomponente selbst, es liegt 
aber die Yermuthung nahe, dass er eine lineare Function der 
drei Gomponenten sei. Nehmen wir zu dieser Yermuthung die 
Yoraussetzung, dass für verschwindendes Leitungsvermögen die 
Gleichungen sich auf die eines anisotropen Nichtleiters reduciren, 
so gelangen wir zu folgendem System: 

./ dL , dM. dN\ dZ dY 

.( dL , dM . dN\ dX dZ 

/ dL . dM. dN\_dY dX 

[^^~dr'^^^'dt'^f^^'dt)—'d^~~d^' 
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(7.) 



/ dX , dY . dZ\ dM 
^[^^^-dt+^^^-dt+^^^-dtj^-dF — 



dN 



dt ' "" dt ^ "" dt ) dz dy 
- 4.nÄ {a,i (X-XO + h^ ( Y- T) + ^3 {Z-Z')) , 

J dx 



/ dX . dY y dZ 



dL 
dz 



-4.nÄ {a,i {X-X') -{• l^ {Y-T) Jr Kz (Z-Z')}, 
( dX. dY j^ dZ\_dL dM 



- 4.nA {Asi (X-X') + Ass {Y-T) + k^ (Z-Z')}. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass für alle wirklichen Körper 
Aij = A«i, A3i = >li8, A«8=^^2 sei. Auch in den Gleichungen 
dieses Abschnittes können die Constanten e, /i, X als von Ort 
zu Ort ihren Werth verändernd angesehen werden. 

8. Grenzbedingangen. 

Man bemerkt leicht, dass die Gleichungen 7. und 7b alle 
früheren als besondere Fälle umfassen und dass selbst die 
Gleichungen des freien Aethers aus ihnen durch besondere Ver- 
fügung über die Constanten hervorgehen. Da nun diese Con- 
stanten Functionen des Baumes sein können, so liegt es nahe, 
die Grenzfläche zweier heterogenen Körper anzusehen als eine 
TJebergangsschicht, in welcher zwar die Constanten ausserordent- 
lich rasch von einem Werth zu einem anderen übergehen, in 
welcher dies jedoch in solcher Weise geschieht, dass auch in der 
Schicht selbst jene Gleichungen immer noch gelten und endliche 
Beziehungen zwischen den endlich bleibenden Werthen der Con- 
stanten und den ebenfalls endlich bleibenden Kräften ausdrücken. 
Um aus dieser der Erfahrung genügenden Vermuthung die 
Grenzbedingungen abzuleiten, lassen wir der Einfachheit halber 
das betrachtete Element der Trennungsfläche mit der 2;^Ebene 
zusammenfallen. 

Beachten wir zunächst das Auftreten elektromotorischer 
Kräfte zwischen den sich berührenden Körpern nicht, so ergiebt 
die Betrachtung der ersten beiden der Gleichungen 7» und 7^, 
dass die Grössen: 

dX dY dM dL 
dz ^ dz ^ dz ^ dz 
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zufolge unserer Yoraussetzung auch in der XTebergangsschicht 
endlich bleiben müssen. Bezieht sich also der Index 1 auf die 
eine, der Index 2 auf die andere Seite der Grenzschicht, so 
muss sein: 

Die zur Grenzfläche tangentialen Gomponenten der Kräfte 
pflanzen sich also stetig durch dieselbe fort Die Anwendung 
hiervon auf die dritten der Gleichungen (7») und (7b) ergiebt 
dann weiter, dass die Ausdrücke: 

di . dM , dN „^ , 

ßl8 -JJ + fi«8 -57 + ^88 -57 + ^TT (Agi X -f Ag« r+ i,8 Z) 

den gleichen Werth haben müssen auf der einen und auf der 
anderen Seite der Grenzschicht Diese Aussage, welche die 
gegenseitige Abhängigkeit der Normalcomponenten der Kraft auf 
beiden Seiten der Grenzfläche giebt, nimmt für isotrope Körper 
die einfädle Fonn an: 

Schliessen wir demnächst das Auftreten elektromotorischer 
Kräfte in der Grenzfläche nicht aus, so haben wir zu beachten, 
dass erbhrongsmässig die zur Grenzfläche normale Componente 
dieser Kräfte, also Z\ in der XTebergangsschicht selbst unendlich 
wird, in solcher Weise jedoch, dass das durch die Grenzfläche 

hindurch erstreckte Integral IZdx einen endlichen Werth be- 
hält, welchen uns die Versuche angeben, während sie uns über 
den Yerlauf Ton Z' selbst im Unklaren lassen. Wir genügen |{ 
der Yoraussetzung dieses Abschnittes nunmehr durch die An-i| 
nähme, dass in der XTebergangsschicht neben L, M^ N^ X, Fdiet 
Grösse Z — Z endlich bleibe. Z wird dann daselbst unendlich,' 
dZfdt aber können wir nichsdestoweniger endlich belassen. 
Wir setzen femer: 

{8e) fZdx = fZdx = q>i.i, 
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Integiiren wir nunmehr die ersten zwei der Gleichungen 
(7a) und (7b) nach MuItiplicatLon mit dx durch die XTebergangs- 
schicht hindurch, so erhalten wir, da wegen der Kürze des 
Weges das Integral jeder endlichen Grösse verschwindet, die 
Bedingungen : 

Die Anwendung hiervon auf die dritten der Gleichimgen 
f7a) und (7b) ergiebt dann als Bedingungen für die Normal- 
kräite, dass zu beiden Seiten der Grenzfläche die Werthe der 
Ausdrücke: 

dL. dM, dN 

dJL I dX\ d Z \ t fi /v ■v'\ 

«18 -57 + ^28 "57+ «88 "5^ +4^ { ^81 (A — X) 

die gleichen sein müssen. Sind die Körper zu beiden Seiten 
der Grenzfläche homogen, so hat das Vorhandensein der elek- 
tromotorischen Kräfte keinen Einfluss auf die Bedingungen, durch 
welche die zu beiden Seiten herrschenden Kräfte mit einander 
verknüpft sind. 

Da unsere Gtenzbedingungen nichts anderes sind, als die 
allgemeinen Gleichungen (7») und (7b), transformirt für besondere 
Verhältnisse, so können wir jede Aussage und jede Operation, 
welche in einem bestimmten Bereich diese allgemeinen Gleichun- 
gen betrifft, ohne weiteres auch über die in dem Bereich vor- 
kommenden Grenzen heterogener Körper uns erstreckt denken, 
vorausgesetzt nur, dass dieses Verfahren nicht mathematische 
Unzulässigkeiten einschliesst, vorausgesetzt also, dass sich unsere 
Aussagen und Operationen unmittelbar oder nach geeigneter 
Umformung beständig in endlichen und bestimmten Ausdrücken 
bewegen. Wir werden der hieraus entspringenden Bequemlich- 
keit des öfteren uns bedienen. Wenn wir dabei im allgemeinen 
darauf verzichten, den Beweis der Endlichkeit und Bestimmtheit 
aller vorkommenden Ausdrücke zu erbringen, so geschieht dies 
nicht, weil wir diesen Beweis für überflüssig hielten, sondern 
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nur, weil für alle in Betracht kommenden Fälle der Beweis 
schon seit lange erbracht oder nach bekannten Mastern zu er- 
bringen ist. 



Von den bisherigen Abschnitten vermehrte ein jeder die 
Zahl der von der Theorie umfassten Thatsachen. Im Gegensatz 
dazu handeln die nächstfolgenden Abschnitte von Namen und 
Bezeichnungen. Da durch Einführung derselben die Zahl der 
umfassten Thatsachen nicht vermehrt wird, so sind sie nur ein 
Beiwerk der Theorie; ihr Werth besteht zum Theil in der Er- 
möglichung einer kürzeren Ausdrucksweise, zum Theil aber auch 
nur darin, dass sie die Verbindung unserer Theorie mit den 
älteren Anschauungen der Elektricitätslehre vermitteln. 

9. Elektrische und magnetische Polarisation. 

Soweit sich unsere Gleichungen auf isotrope Medien be- 
ziehen, giebt jede einzelne den im nächsten Augenblick statt- 
habenden Werth einer einzigen der in Betracht kommenden 
physikalischen Grössen, ausgedrückt als eindeutige Function der 
im gegenwärtigen Augenblick vorhandenen Zustände. Diese 
Form der Gleichungen ist eine sehr vollkommene vom mathe- 
mathischen Standpunkte aus, weil sie uns von vornherein über- 
sehen lässt, dass die Gleichungen den Ablauf eines jeden will- 
kürlich angeregten Processes eindeutig bestimmen. Sie ist 
sehr vollkommen auch von einem mehr philosophischen Stand- 
punkte aus, weil sie uns sogleich in der linken Seite der 
Gleichung den zukünftigen Zustand, die Wirkung, erkennen 
lässt, in der rechten Seite der Gleichung aber als Ursache den 
gegenwärtigen Zustand aufweist Diejenigen unserer Gleichun- 
gen, welche sich auf anisotrope Medien beziehen, haben nicht 
diese vollkommene Form, da sie auf der linken Seite nicht die 
Aenderungen einer einzelnen physikalischen Grösse, sondern 
Functionen solcher Aenderungen enthalten. Da diese Functionen 
lineare sind, kann allerdings durch Auflösung der Gleichungen 
nach den einzehaen Aenderungen die gewünschte Form herge- 
stellt werden. Ein anderes Mittel zu gleichem Zwecke, welches 
zugleich die Gleichungen vereinfacht, ist die Einführung der 
Grössen, welche wir Polarisationen nennen. Wir setzen: 
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(9e) {m=/jLitL+ßi^iM+ßii^N, (9d) 



3£=£jjX+£i9F+ei82', 

3)=fil,X+£2,r+fi23Z, 



und nennen die Resultante der S, 3Jl, 9? die magnetische, die 
Resultante der 3£, 3), 3 ^5® elektrische Polarisation. Für isotrope 
Medien sind Polarisationen und Kräfte gleich gerichtet, und 
das Verhältniss ersterer zu letzteren ist. die Dielektricitäts-, resp. 
Magnetisirungsconstante. Für den Aether fallen Polarisationen 
und Kräfte zusammen. Fähren wir die Polarisationen in die 
linken Seiten unserer Gleichungen ein, so giebt uns jede 
Gleichung die Aenderung einer einzigen Polarisationscomponente 
als Folge der augenblicklich vorhandenen Kräfte. Da die Kräfte 
lineare Functionen der Polarisationen sind, so hat es keine Schwierig- 
keit, auch auf der rechten Seite der Gleichungen die Polari- 
sationen einzuführen. Wir würden hierdurch diejenige gerich- 
tete Grösse, durch welche wir die elektromagnetischen Zustände 
zuerst bestimmten, die Kraft, ersetzt haben durch eine andere 
gerichtete Grösse, die Polarisation, welche uns das gleiche, 
aber wenig mehr leistet, als jene. Dass die Einführung der 
Polarisationen und Kräfte nebeneinander die Gleichungen wesent- 
lich vereinfacht, ist eine erste Andeutung dafür, dass eine voll- 
ständige Darstellung der Zustände in ponderabeln Körpern die 
Angabe mindestens zweier gerichteten Grössen für den elek- 
trischen und zweier gerichteten Grössen für den magnetischen 
Zustand erfordert. 



(9e) 



Um unsere Gleichungen weiter zu vereinfachen, setzen wir: 

u = X,,(X-X^i-X,,(T-T)i-l,,{Z-Z'), • 
i; = A,, (X - XO + A,, (F- F) + A,3 (^- Z'), 
w = hi (X-X') + Asa (F— F) + Abs {Z—Z'), • 



Aus Gründen, welche im folgenden Abschnitt hervortreten, nennen 
wir w, V, w die (elektrostatisch gemessenen) Componenten der 
elektrischen Strömung. 

Unsere allgemeinsten Gleichungen nehmen nunmehr die 
Form an: 



13. üeber die Grandgleichungen der Elektrodynamik. 



225 



(9.) 



^ dt~ dy 



dT 
dz ' 
dZ 



dm_dX 

^ dt ~ dz dx^ 

,d3t dY dX 

dt dx dy ' 



(9b) 



dl dM dN 



A^^ = ^=^ — 



dt 
^9 



dz 
dN 



dt dx 



dy 

dL 

dz 






dt dy dx 



w. 



und die elektromagnetische Energie der Volumeneinheit eines 
beliebigen Körpers erhält durch Einführung der Polarisationen 
die Gestalt: 

In diesen Aussagen kommen keine Grössen mehr vor, welche 
sich auf einen besonderen Körper beziehen. Die Aussage, dass 
diese Gleichungen für alle Punkte des unendlichen Baumes er- 
füllt sein müssen, umfasst alle in dies Gebiet einzureihenden 
Probleme, und die unendliche Mannigfaltigkeit dieser Probleme 
entsteht lur dadurch, dass die Gonstanten der linearen Be- 
latione (9«), (9^), (9,), nämlich die «, fi, X, Ji\ Y', Z in 
mannigfaltiger Weise Functionen des Baumes sein können, teils 
stätig, theils unstätig.von Punkt zu Punkt sich verändernd. 



10. Elektricität und Magnetismus. 

Es sei ein System ponderabeler Körper, in welchem elektro- 
magnetische Vorgänge sich abspielen, durch den leeren Baum 
abgegrenzt gegen andere Systeme. Differentiiren wir die drei 
Gleichungen (9b) bezw. nach x, «/, x und addiren, so erhalten 
wir für alle Punkte des Systems die Gleichung: 



dt 



( 



d^ 
dx 



4-^ + ^)=-4-( 



dy 



d8 
dz 



du , dv t dw 



dx 



)• 



Wir multipliciren diese Gleichung mit dem Baumelement dx 
und integriren über den K,aum bis zu einer beliebigen, das 
ponderabele System vollständig umschliessenden Fläche. Das 
Element dieser Fläche sei d co, die auf d co senkrechte Bichtung 
bilde mit den Axen die Winkel w, x, n, y, w, z. Wir erhalten, 
da die w, v, w an der Fläche gleich Null sind: 



ßx 

Hertz, Abhandlimfi^n. 



15 
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= — 4w / (w cos n^x -|- V cos w,y -f- m; cos n^x) doo = 0. 
Also, wenn e eine von der Zeit unabhängige Grösse bezeichnet: 

( f(^^^ + ^]dr 

(10.) J J\dx^dy^deJ 

j = / (X cos n^x -f- ?) cos n,y «t 3 cos ?*,:?;) dco = 4 jre. 

Die Grösse e ist offenbar eine Function des elektrischen Zu- 
Standes des Systems und zwar eine solche Function, welche 
durch keine inneren oder äusseren lediglich elektrodynamischen 
Vorgänge vermehrt oder vermindert werden kann. Diese ünzer- 
störbarkeit der Grösse e, welche dieselbe auch gegenüber anderen 
als rein elektrodynamischen Yorgängen bewahrt, so lange sich 
diese Yorgänge auf das Innere des Systems beschränken, hat 
die Yermuthung wachgerufen, dass e die Menge einer in dem 
System enthaltenen Substanz angebe. Entsprechend dieser An- 
schauung nennen wir e die Menge der in dem ponderabelen 
System enthaltenen Elektricität Allerdings kann e positiv oder 
negativ sein, während die Menge einer Substanz nothwendig 
positiv ist Man hat deshalb die Hypothese vervollständigt durch 
die Annahme zweier Elektricitäten von entgegengesetzten Eigen- 
schaften und hat dem e dann die Bedeutung der Differenz beider 
beigelegt, oder man hat Hülfe gesucht in der Annahme, es be- 
zeichne e nur die Abweichung des wirklichen Gehaltes an Elek- 
tricität. von dem normalen. Stellt aber in einer dieser oder in 
einer anderen Form e die Menge einer Substanz dar, so muss 
jedes Baumelement dt seinen bestimmten Beitrag zu dem Ge- 
sammtwerthe von e liefern. Nur vermuthungsweise können wir 
das Raumintegral, welches uns e liefert, auf die einzelnen Raum- 
elemente vertheüen. Eine erste mögliche und augenblicklich 
naheliegende Yertheilung legt dem Raumelement dt den Elek- 
tricitätsinhalt: 



4:n\dx ' dy ' dz J 



bei. Die so bestimmte Elektricitätsmenge des Raumelementes 
wollen wir die wahre Elektricität desselben nennen; dement- 



(10.) 
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spiecbend nennen wir im Innern eines Körpers den Ausdruck: 

die wahre räumliche Dichte und an der Grenzfläche yeischieden- 
artiger Körper den Ausdruck: 

^{(3e.-3EOcosfi,x + (D,— Di)co8fi,y + (3, — 3i)cosfi,x} 

die wahre FLächendichte der Mektricität 

Eine andere mögliche und naheliegende Yertheilung Ton e 
auf die Baumelemente eifaalten wir durch die Bemerkung, dass 
im leeren Baume Polarisationen und Kräfte identisch sind, dass 
wir also schreiben können an Stelle von (10.): 

4jie=^j{XcosnjX'\' Fcos n, y + Z cos n, «) da> 

und weiterhin den Ausdruck: 

Ax \ dx ' dy ' dz ) 

als den Beitrag betrachten, welchen das Baumelement dx zm 
e liefert Die so bestimmte Elektricitätsmenge eines Baum- 
elementes nennen wir die freie Mektricität desselben, dem- 
entsprechend: 

1 (dX . dY . dZ\ 
^n\dx "^ dy'^ de } 

die freie räumliche Dichte, und an Unstätigkeitsflächen: 

— ((-Xa — X{) cos «, X -}- (F» — Fl) cos n,y -}- (^ — Zj) cos n,^> 

die freie Mächendichtigkeit der Elektricität Den Unterschied 
zwischen der wahren und der freien Elektricität nennen wir die 
gebundene Elektricität unsere Bezeichnungsweise schliesst sich 
derjenigen üblichen Bezeichnungsweise an, welche ihren Ursprung 
aus der bisherigen Anschauung von dem Zustandekommen der 
elektrischen Femwirkungen nimmt ^) Nach dieser Anschauung 



[Siebe Anmerkang 30 am Schluss des Buches.] 
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228 13* TJehei die Grondgleichüiigen der Elektrodynamik. 

wird ein Theil der in einen Nichtleiter eingeführten fremden 
oder „wahren" Elektricitätsmengen durch elektrische Verschie- 
bungen *) in den Molecülen des umgebenden Mittels „gebunden", 
[während der Rest „frei" bleibt, seine Femwirkungen nach aussen 
zu entfalten. Doch weicht auch in manchen Aussagen unsere 
Bezeichnungsweise von der üblichen ab. Da aber die letztere 
schwankend und nicht immer consequent ist, so war es mir 
nicht möglich, eine Bezeichnungsweise zu finden, welche nicht 
in irgend einem Falle gegen den Sprachgebrauch verstiess. Auch 
insofern schwankt die übliche Ausdrucksweise, als sie unter 
Elektricität schlechthin ohne Unterschied bald die wahre, bald 
die freie Elektricität versteht, sogar in wichtigen Aussagen. 

Nach dem Vorangegangenen bezeichnen wfr das durch Atz 
dividirte und über eine beliebige geschlossene Fläche erstreckte 
Integral : 

j{dl cos 7^, X 4" 2) cos ^j ^ + 3 cos n^x)da) 

als die von dieser Fläche umschlossene wahre Elektricität Das 
gleiche Integral erstreckt über eine nicht geschlossene Fläche 
wollen wir die Zahl der diese Fläche im Sinne der positiven 
Normalen durchschneidenden elektrischen Kraftlinien nennen. 
Durch diese Bezeichnung knüpfen wir an die Vorstellung Fara- 
day's an, derzufolge die Kraftlinien Linien sind, welche in iso- 
tropen homogenen Körpern überall in Richtung der herrschenden 
Kraft laufen, und zwar in einer Fülle, welche der Grösse der 
Kraft proportional ist Wir haben allerdings durch unsere Be- 
zeichnung diese Vorstellung dahin vervollständigt, bezw. präcisirt, 
dass die Kraftlinien in beliebigen Körpern überall in Richtung 
der Polarisation, nicht der Kjaft laufen sollen und haben all- 
gemein ihre Dichte der Grösse der Polarisation, nicht der Kraft 
proportional gesetzt. Unsere Definitionen bringen es mit sich, 
dass die mit 47r multiplicirte Menge der in einem beliebigen 
Räume enthaltenen wahren Elektricität gleich ist dem Ueber- 
schuss der in den Raum eintretenden Kraftlinien über die aus- 
tretenden. Jede Kraftlinie, welche überhaupt ein Ende findet, 
mündet demnach an wahrer Elektricität und wir könnten die 



^) Welche nicht etwa mit unseren Polarisationen identisch sind. [Siehe 
den theoretischen Theil der Einleitung.] 
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wahren El^ ktricitäten definiren sJs die freifii^ T^lndeii der Kraft - 
linifin. Ist ein gewisser fiaumTn der Nachbarschaft der Fläche, 
über welche unser Integral erstreckt ist, frei von wahrer Elek- 
tricität, so ist der Werih des Integrales unabhängig yon der 
besonderen Lage der Fläche innerhalb dieses Baumes und nur 
abhängig von der Lage der Grenzlinie der Fläche. Für diesen 
Fall bezeichnen wir dann den Werih des Integrales auch als 
die Zahl der die Umrisslinie durchsetzenden Kraftlinien, indem 
wir uns die in diesem Ausdruck bleibende Vieldeutigkeit, soweit 
nöthig, durch besondere Festsetzungen beseitigt denken. 

Wir wollen weiter die Aenderung der wahren Elektricität 
e«, in .einem beliebig begrenzten Theile unseres Systems berechnen. 
Es möge d(o wiederum ein Element der Grenzfläche dieses Theiles 
sein. Wir erhalten: 

dt J \dx dy dzj J 

Verläuft nun unsere Grenzfläche lediglich in solchen Körpern, 
für welche die X gleich Null sind, so verschwinden an der Fläche 
immer noch die u^ v^ w, es ist also der Inhalt des umspannten 
Baumes an. wahrer Elektricität constant Aus einem Baume, 1 
welcher vollständig von Körpern umgeben ist, fiir welche die X 
gleich Null sind, vermag demnach die wahre Elektricität durch 
rein elektrodynamische Vorgänge nicht zu entweichen. Aus dieser 
Ursache nennen und nannten wir solche Körper Nichtieiter. Geht 
die Grenzfläche aber ganz oder theil weise durch Körper, in 
welchen die X von Null verschieden sind, so ist eine Aenderung 
des Elektricitatsgehaltes des umschlossenen Baumes durch rein 
elektrische Bewegungen möglich; aus diesem Grunde bezeichnen 
wir Körper der letzteren Art als Leiter. Die Unterscheidung der 
Körper in Leiter und Nichtleiter bezieht sich also auf die wahre 
Elektricität, in Hinsicht der freien Elektricität können alle Körper 
als Leiter betrachtet werden (Verschiebungsströme). Die Menge 
einer Substanz kann sich in einem Baume nur mittelst Ein- 
und Austrittes durch die Oberfläche hindurch verändern, und 
zwar muss durch jedes Oberflächenelement hindurch eine be- 
stimmte Menge der Substanz treten. Mit der Thatsache, dass 
durch jede geschlossene Oberfläche in der Zeiteinheit die durch 
unser Integral angegebene Elektricitätsmenge tritt, ist die Aji^ 
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nähme vereinbar, dass durch die Flächeneinheit jedes Oberflächen- 
elementes die Menge: 

ucosn^x-\-v cos n^y -^-w cos n^ x 

trete. Entsprechend dieser Annahme nennen und nannten wir 
u^ v^ w die Gomponenten der elektrischen Strömung und das über 
eine nicht geschlossene Oberfläche genommene Integral 

r (w cos w, a; + V cos 7^, ^ -[- 1«? cos n^x)d(o 

den diese Fläche durchfliessenden elektrischen Strom. Es muss 
indessen hervorgehoben werden, dass selbst wenn die Stofflichkeit 
der Elektricität zugegeben ist, die obige specielle Bestimmung 
ihrer Strömung in Leitern eine weitere Hypothese einschliesst. 
Dem gefundenen Systeme der Bewegung kann ein willkürliches, 
in jedem Augenblick geschlossenes Stromsystem überdeckt werden, 
ohne dass dadurch die Ab- oder Zunahme der Elektricität in 
irgend einem Punkte sich änderte. 

Ist ein Theil unseres Systems durch lediglich elektromag- 
netische Yorgänge aus dem unelektrischen Zustand in seinen 
gegenwärtigen gelangt, oder kann er durch lediglich elektro- 
magnetische Veränderungen in den unelektrischen Zustand zurück- 
kehren, so ist in allen Nichtieitem dieses Theiles die wahre 
Elektricität gleich Null. Für solche Theile eines Systems treten 
dann also zu den allgemeinen Gleichungen noch die folgenden, 
mit ihnen verträglichen als Beschränkungen der zulässigen An- 
fangszustände hinzu: 

dx^^ dy^^ dz 

für das Innere der Nichtleiter; 

(3Ea — Xi) cos n,x+ (S)^ — Di) cos n,y + (ga — ^) cos n,z = 

für die Grenze zweier heterogener Nichtleiter. 

Ganz analoge Betrachtungen wie in Hinsicht der elektrischen 
lassen sich anstellen in Hinsicht der magnetischen Erscheinungen. 
Indem wir auf diese eingehen und dabei die Gleichungen (9.) 
benutzen, nennen wir für das Innere eines Körpers: 



l ( d& dm . d^\ 

4Ä\da; ' dy "^ dz ) 
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die wahre räumliche Dichte, an der Grenze zweier Körper den 
Ausdruck: 

^{{22 — 2i)co8n,x-^{3R^ — mt)coBn,y + (% — %)Qosn,x} 

die wahre Elächendichtigkeit des Magnetismus und das über 
einen bestimmten Theil des Baumes genommene Integral 
dieser Grössen den in diesem Theil enthaltenen wahren Mag- 
netismus. Das über eine nicht geschlossene Fläche genommene 
Integral: 

j (ß cos w, « + 3R cos w, ^ -|- SR cos w, x) dco 

nennen wir die Zahl der durch diese Fläche, resp. den Umfang 
dieser Fläche tretenden magnetischen Kraftlinien. Femer nennen 
wir für das Innere eines Körpers: 

1 ( dL , dM . dN \ 
43t\ dx •" dy ~^ dz J 

die freie räumliche Dichte, an der Grenze zweier Körper: 

-L / (l^ — Li) cos w, cc 4- (^9 — ^i) cos w, y + (iVi — JVi) cos n, « } 

4:3t \ ' 

die freie Flächendichtigkeit des Magnetismus. Die Unterschiede 
zwischen Leitern und Nichtleitern fallen hier fort, da die Glei- 
chungen (9a) keine den w, t?, w der Gleichungen (9^) entsprechende 
Glieder enthalten. In Hinsicht des wahren Magnetismus sind 
alle Körper Nichtleiter, in Hinsicht des freien Magnetismus 
können alle Körper als Leiter aufgefasst werden. 

Ist ein System oder ein Theü eines solchen durch lediglich 
elektromagnetische Vorgänge aus dem unmagnetischen Zustand 
hervorgegangen oder kann es durch solche Vorgänge in den- 
selben zurücksinken, so gelten für das System oder diesen Theil 
des Systems die Gleichungen: 

d& , dm , d9t n 



dx ^ dy ^ dz 

für das Innere der Körper und: 

(Sa — Si) cos n,x + (501^ — SWi) cos w,y -f (SR9 — %) cos7^,;r = 

für die Grenzflächen heterogener Körper, welche Gleichungen zu 
den allgemeinen als mit diesen verträgliche Bestimmungen über 
die möglichen Anfangszustände hinzutreten. 
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11. Erhaltung der Energie. 

Es bezeichne 8 die elektromagnetische Energie eines Baumes 
T, welcher durch die Oberfläche co begrenzt wird. Wir berechnen 
die Aenderung von 5, indem wir die Gleichungen (9») und (9b) 
multipliciren sämmüich mit (l/47r^) dr^ alsdann der Reihe nach 
mit L, if, N^ X, r, Z, alles addiren und integriren über den 
Raum T. Wir erhalten: 



(11.) 



= -l—f{(NY—MZ)coan,x-\- {LZ — NX)co8n,y 
-4-(ifX— Lr)cosw,z} dcD — j{uX + vT+wZ)dT. 



dS 
dt 



Erstrecken wir den Raum t über ein vollständiges elektro- 
magnetisches System, d. h. bis zu einer Fläche, an welcher die 
Kräfte verschwinden, so wird unsere Gleichung: 



^= — l{uX'\-vY'{'wZ)dT, 



Die Erhaltung der Energie verlangt demnach, dass in jedem 
System^ welches der Einwirkung von aussen nicht unterliegt, in 
der Zeiteinheit ein Energiebetrag von der Grösse des rechts 
stehenden Integrals in anderer als elektromagnetischer Form 
auftritt Die Erfahrung genügt dieser Forderung, sie belehrt 
uns weitergehend, dass jedes einzelne Raumelement dz zum 
Gesammtbetrage der umgesetzten Energie den Betrag 

liefert und zeigt uns^ in welchen neuen Formen diese Energie 
auftritt Allerdings leistet dieses die Erfahrung genau ge- 
sprochen nicht allgemein, sondern einstweilen nur in Hinsicht 
der folgenden besonderen Fälle. Im Innern eines homogenen 
isotropen Leiters nimmt die in der Zeiteinheit und Volumein- 
heit auftretende Energiemenge nach der Theorie sowohl als nach 
der Erfahrung die Form an: 

A(X* -f r* + ^*) = x (w«-f t;*-f w;«), 

sie ist stets positiv und entspricht einer Wärmeentwickelung — 
der Joule 'sehen Wärme. An der Grenze zweier homogenen 
isotropen Körper nimmt in der Uebergangsschicht die in der 
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Yolumeinheit auftretende Energiemenge die Form an 

eine Integration über die ganze Dicke der Uebergangsschicht 
ergiebt daraus für die in der Flächeneinheit der Grenze auf- 
tretende Energiemenge den Betrag: 



{u cos n^x-^vGosn^y-^w cos w, Jt) . 99 



IfS? 



welchen Ausdruck ebenfalls die Erfahrung bestätigt Es kann 
dieser Ausdruck positiv oder negativ sein, er kann einem Ver- 
schwinden oder Entstehen fremder Energieformen entsprechen. 
Entweder ist die umgesetzte fremde Energie hier gleichfalls 
Wärme- — Peltier'sche Wärme — ; in diesem Falle bezeichnen 
wir die thätigen elektromotorischen Ejräfte als thermoelektrische. 
Oder es wird neben Wärme auch chemische Energie umgesetzt; 
in diesem Falle bezeichnen wir die Kräfte als elektrochemische. 
Fassen wir nunmehr einen beUebig begrenzten Theil unseres 
Systems ins Auge und berechnen die Zunahme der gesammten 
Energie dieses Theiles, also der Grösse: 

so finden wir nach dem vorigen diese Zunahme gleich einem 
über die Oberfläche des Baumes genommenen Integral. Die 
Aenderung des Energievorrathes dieses und damit eines jeden 
Baumes wird also richtig berechnet, wenn wir annehmen, die 
Energie trete nach Art einer Substanz durch die Oberfläche ein, 
und zwar in solcher Fülle, dass durch die Flächeneinheit einer 
jeden Oberfläche die Menge: 



4nÄ 



^f {NY— MZ) cos w, X -f {LZ— NX) cos n, y 
+ {MX — LT) cos w, ^ 



tritt. Eine geometrische Discussion dieses Ausdrucks ergiebt, 
dass unsere Annahme identisch ist mit der Aussage, die Energie 
bewege sich überall in einer Bichtung, welche auf den Bich- 
tungen der magnetischen und der elektrischen Exaft senkrecht 
steht und in solcher Fülle, dass in dieser Bichtung in der Zeit- 
einheit durch die Flächeneinheit eine Menge trete gleich dem 
Product der beiden Kräfte, dem Sinus des eingeschlossenen 
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Winkels und dem Factor Ij^tTiA. Es ist dies die höchst be- 
merkenswerthe Theorie des Hm. Poynting über die Bewegung 
der Energie im elektromagnetischen Felde. ^) Bei Beurtheilung 
der physikalischen Bedeutung derselben muss erstens hervorge- 
hoben werden, dass die Zerlegung unseres Oberflächenintegrales 
in seine Elemente eine hypothetische war, und dass das Ergeb- 
niss derselben nicht immer ein wahrscheinliches ist. Buht ein 
Magnet dauernd neben einem elektrisirten Körper, so muss zu- 
folge dieses Resultats die Energie der Nachbarschaft sich in be- 
ständiger Bewegung befinden, allerdings in geschlossenen Bahnen. 
Ein grösseres Bedenken scheint mir in der Frage zu liegen, wie 
weit bei unseren gegenwärtigen Kenntnissen von der Energie 
die Localisation derselben und ihre Verfolgung von Punkt zu 
Punkt überhaupt Sinn und Bedeutunff hat Derartige Betrach- 
tungen sind noch nicht durchgeführt bei den einfachsten Energie- 
umsätzen der gewöhnlichen Mechanik; es ist daher die Frage 
noch unerledigt, ob und in welchem Umfange der Begriff der 
Energie eine solche Behandlungsweise- zulässt*) 

12. Fonderomotorische Kräfte. 

Die mechanischen Kräfte, welche wir im elektromagnetisch 
gestörten Felde zwischen den ponderabelen Körpern wahrnehmen, 
sehen wir an als die Resultanten mechanischer Druckkräfte, 
welche durch das Vorhandensein der elektromagnetischen Stö- 
rungen im Aether und in den übrigen Körpern wachgerufen 
werden. Zufolge dieser Anschauung sind die auf einen ponde- 
rabeln Körper wirkenden mechanischen Kräfte vollständig be- 
stimmt durch den elektromagnetischen Zustand seiner unmittel- 
baren Umgebung, ohne dass es darauf ankäme, welche Ursachen 
weiterhin diesen Zustand hervorgerufen haben. Wir setzen femer 
voraus, dass die unterstellten Druckkräfte von solcher Art sind, 
dass sie keine Resultanten. ergeben, welche das Innere des Aethers 
selbst in Bewegung zu setzen streben. Ohne diese Voraussetzung 
wäre unser System nothwendig unrichtig oder doch unvollständig, 
denn ohne sie könnte man von elektromagnetischen Kräften im 
ruhenden Aetiier allgemein gar nicht reden. Eine nothwendige 



1) J. H. Poynting, PhiL Trans. 2. p. 343. 1884. 
«) [Siehe Anmerlrang 31 am Schluss des Buches.] 
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Folge dieser Voraussetzung ist es, dass die an den ponderabeln 
Körpern zu beobachtenden mechanischen Kräfte dem Princip 
der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung genügen. 

Es fragt sich nun, ob sich Druckkräfte angeben lassen, 
welche diesen Anschauungen entsprechen und geeignet sind, 
die wirklich beobachteten Resultanten zu ergeben. Maxwell 
und in allgemeinerer Form von Helmholtz haben Formen der 
Druckkräfte angegeben, welche allen Ansprüchen genügen für 
statische und stationäre Zustände. Aber für den allgemeinen 
veränderlichen Zustand als gültig angenommen, würden diese 
Drucke daß Innere des Aethers selbst in Bewegung setzen. Wir 
nehmen deshalb an, dass die vollständigen Formen noch nicht 
gefunden seien, vermeiden es, bestimmte Angaben über die Grösse 
der Drucke zu machen und ziehen es vor, die ponderomotori- 
schen Kräfte abzuleiten mit Hülfe der Voraussetzungen, welche 
wir bereits angegeben haben, mit Hülfe des Princips von der 
Erhaltung der Energie und mit Hülfe der folgenden Erfahrungs- 
thatsache: Werden die ponderabelen Körper eines elektrisch oder 
magnetisch erregten Systems, welches dem statischen Zustand 
stets unendlich nahe bleibt, gegen einander bewegt und gleich- 
zeitig die in jedem Element der Körper befindliche Menge der 
wahren Elektricität und des wahren Magnetismus als unver- 
änderlich und an dem Elemente haftend behandelt, so findet die 
zur Bewegung der Körper verbrauchte mechanische Arbeit ihre 
einzige Compensatiön in der Vermehrung der elektromagneti- 
schen Energie des Systems, ist also dieser gleich.^) 

Es bleibt die Frage offen, ob sich überhaupt Formen der 
Druckkräfte angeben lassen, welche* den von uns gestellten An- 
forderungen allgemein und genau genügen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, so enthält die Gesammtheit unserer Voraus- 
setzungen einen inneren Widerspruch, welcher durch eine Cor- 
rection an eiuer oder an mehreren dieser Voraussetzungen ge- 
hoben werden muss. Die erforderlichen Verbesserungen siad 
aber jedenfalls von solcher Art, dass sie in keiner der bisher 
beobachteten Erscheinungen ihre Wirkung geltend machen. Im 
übrigen ist hervorzuheben, dass, wenn sich hier eine Lücke in 
unserer Theorie findet, dies nicht eine Lücke in den Grund- 



^) [Siehe Anmerkung 32 am Schluss des Buches.] 
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lagen, sondern eine solche in den Ausläufern der Theorie ist 
Denn die erregten mechanischen Kräfte sind von unserem Stand- 
punkte aus eine secundäre Folgeerscheinung der elektromagneti- 
schen Kräfte; wir könnten die Theorie der letzteren behandeln, 
ohne die ersteren auch nur zu erwähnen, wie wir denn auch alle 
übrigen minder wichtigen Folgeerscheinungen des elektromagneti- 
schen Zustandes von der Besprechung ausgeschlossen haben. 

B. Ableitung der Erscheinungen aus den Grundgleichungen. 

Wir theilen die durch unsere Gleichungen dargestellten Er- 
scheinungen ein in statische, stationäre und dynamische. Damit 
eine Erscheinung zu den statischen oder stationären rechne, ist 
nöthig, dass sie keine Aenderungen der elektrischen und magne- 
tischen Kräfte mit der Zeit bedinge, dass also die linken Seiten 
der Gleichungen (9J und (9^) verschwinden. Damit eine Erschei- 
nung weitergehend als eine statische bezeichnet werde, ist ausser- 
dem nöthig, dass sie überhaupt nicht von Aenderungen in der 
Zeit begleitet werde, dass also insbesondere durch sie kein dauern- 
der Energieumsatz in andere Formen bedingt werde. Hierfür ist 
die hinreichende und noth wendige Bedingung, dass auch die 
Grössen w, v, w in den Gleichungen (9») und (9^) verschwinden. 

Statische Erscheinungen. 

Wenn in den Gleichungen (9J und (9b) die linken Seiten 
und die w, v, w verschwinden, so zerfällt das System in zwei 
voneinander unabhängige Systeme, von welchen das eine nur 
die elektrischen, das andere nur die magnetischen Kräfte ent- 
hält. Wir erhalten so zwei Gruppen von Problemen, von denen 
die eine als Elektrostatik, die andere als Lehre vom ruhenden 
Magnetismus bezeichnet zu werden pflegt 

13. Elektrostatik. 

Vom Auftreten der elektromotorischen Kräfte sehen wir in 
diesem Abschnitt ab, weil, wenn dieselben das Zustandekommen 
des statischen Zustandes überhaupt gestatten, ihre Wirkung zu 
schwach ist, um in den interessirenden Problemen in Betracht 
zu kommen. Hiemach müssen alsdann in den Leitern, woselbst 
die X nicht verschwinden, die Kräfte X TZ verschwinden. Li den 
Nichtieitem nehmen die Gleichungen (9a) die Form an: 
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^^^•^ dy dz ~ dz dx ~ dx dy "" ' 

Die Kräfte besitzen demnach ein Potential 99, dessen negativen 
Differentialquotienten sie gleich gesetzt werden können. Da die 
Kräfte überall endlich sind, ist cp überall stetig, es kann auch 
durch die Leiter hindurch fortgesetzt werden und ist alsdann in 
diesen als constant zu betrachten. An einer Grenzfläche setzen 
sich die zur Grenzfläche tangentialen Differentialquotienten von 
99 stetig durch die Fläche fort. Bezeichnet im übrigen e/ die 
räumliche Dichte der freien Elektricität, so genügt nach Ab- 
schnitt 10 das Potential q? überall im Baume der Gleichung 
Aq)=^ — 47re/, welche im freien Aether die ¥oTmAq? = 
annimmt, und deren sinngemässe Umformung für die Trennungs- 
fläche heterogener Körper daselbst die Bedingung ergiebt: 



(Ä).-(ij). =-*»'>. 



unter £^ die MächewQcü^ freien Elektricität verstanden. 

Aus der Gesammtheit dieser Bedingungen folgt für 9? der bis 
auf eine willkürlich bleibende Constante eindeutig bestimmte 

Werth 99= /^(e//r)(^T, das Integral über den ganzen Raum, 

unter sinngemässer Berücksichtigung der Grenzflächen erstreckt 
Bei gleicher Vertheilung des Potentials und der Kräfte in ver- 
schiedenen Nichtieitern sind also die freien Elektricitäten die 
gleichen. Die entsprechenden Mengen der wahren Elektricitäten 
aber sind verschieden und stehen für das Innere zweier homo- 
gener Nichtleiter im Verhältniss der Dielektricitätsconstanten. 
Die Bedingung dafür, dass die Dichtigkeit der wahren Elektri- 
cität im Innern der Nichtleiter gegebene Werthe e«, habe, 
ist, wenn wir uns für den Augenblick auf isotrope Körper be- 
schränken: 



d 



{'^)+U'^)+M'^)=-""- 



dx 
welche an der Grenze zweier isotroper Körper die Form annimmt: 

unter e'» die ftachendichte der wahren Elektrid^t verstanden. 
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Werfen wir noch unser Augenmerk auf den Energievorrath 
eines elektrostatischen Systems. Wir erhalten denselben der 
Beihe nach in den Formen: 

Die Integrationen sind dabei über allen Raum erstreckt 
gedacht, in welchem elektrische Störungen vorkommen, also bis 
zu Grenzen, an welchen die Störungen rerschwinden, und die 
sinngemässe Umformung der Integrale an den Grenzflächen ist 
stillschweigend unterstellt. Die Zunahme, welche ein jeder dieser 
Ausdrücke erleidet, wenn bei eintretender Bewegung der ponde- 
rabelen Körper die an den Eörperelementen haftenden Mengen 
der wahren Elektricität constant bleiben, ist nach Abschnitt 12 
gleich der von den mechanischen Kräften bei dieser Bewegung 
geleisteten Arbeit Besteht also unser System aus zwei Elektri- 
citätsmengen E^ und JS^, welche im Aetiier in einem gegen ihre 
eigenen Dimensionen sehr grossen Abstand E voneinander sich 
befinden, so vermindert sich bei Vermehrung des Abstandes 
beider um c^i? die elektrische Energie des Baumes um: 

der Ausdruck E^E^jR^ stellt also die mechanische Kjaft dar, 
mit welcher beide Elektricitäten sich voneinander zu entfernen 
trachten. Das Coulomb'sche Gesetz, welches in den älteren 
Theorien den Ausgangspunkt aller Betrachtungen bildete, er- 
scheint jetzt als ein entferntes Endresultat. 

In Hinsicht der allgemeinen Bestimmung der pondero- 
motorischen Kräfte müssen wir uns hier begnügen, darauf hin- 
zuweisen, dass die letzten beiden für die Energie erlangten 
Ausdrücke dieselben sind, deren Aenderun^ auch nach der ge- 
wöhnlichen Elektrostatik die bei der Bewegung der Körper ge- 
leistete Arbeit ergiebt, und daraus zu folgern, dass wir aus den 
Aenderungen dieser Ausdrücke dieselben Kräfte berechnen 
werden, von welchen die gewöhnliche Elektrostatik ausgeht und 
welche an der Erfahrung geprüft sind. Insbesondere wird sich 
zeigen lassen, dass auf ein Körperelement, welches die Menge e 
an wahrer Elektricität enthält, die mechanischen Kraftcompo- 
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nenten e X, 6 F, eZ einwirken. Wir kommen dadurch auf die 
Aussagen zurück, durch deren Hülfe wir zuerst die elektrischen 
Kräfte einführten. 

14. Bähender Magnetismus. 

Die Gleichungen, welche die Componenten ruhender mag- 
netischer Kräfte verbinden, sind die gleichen, welche zwischen 
den Componenten ruhender elektrischer Kräfte obwalten. Alle 
Bemerkungen des vorigen Abschnittes lassen sich daher hier 
unter entsprechender Aenderung der Bezeichnungen wieder- 
holen. Wenn gleichwohl die in diesem Gtebiet interessirenden 
Probleme sich auch in mathematischer Beziehung von denen der 
Elektrostatik unterscheiden, so liegt das vorzugsweise an folgen- 
den Gründen: 

1) Es fällt hier die Glasse der als Leiter zu bezeichnenden 
Körper fort 

2) In allen Körpern, mit Ausnahme solcher, welche per- 
manenten oder remanenten Magnetismus zeigen, komm t wahrer 
Magnetismus nicht vor . Im Innern derartiger törper, sofern 
sie isotrop sind, gilt daher für das magnetische Potential \p 
noth wendig stets die Gleichung: 



dx 



welche an der Grenze derartiger Körper übergeht in die 
Gleichung: 



«(■if).-'^(-if),=«- 



Etwas verwickeitere, aber leicht angebbare Gleichungen gelten 
für das Innere und die Grenzen krystallinischer Körper und 
kommen in Betracht, wenn wir die Erscheinungen der soge- 
nannten Magnetkrystallkraft behandeln woUen. 

3) Während die Dielektricitätsconstante aller bekannten 
Körper grösser als Eins ist, ist die Magnetisirungsconstante für 
viele Körper auch kleiner als Eins. Solche Körper bezeichnen 
wir als diamagnetische, im Gegensatz dazu die übrigen als para- 
magnetische. Die freie magnetische Dichte an der Oberfläche 
eines an den leeren Raum grenzenden isotropen Körpers ist 



« i 
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gleich dem (1 — /i) fachen der im Innern des Körpers normal 
zur Oberfläche gerichteten Kraft Bei gleichem Sinn der Bj-aft 
ist also das Yorzeichen der Belegung eines diamagnetischen 
Körpers demjenigen der Belegung eines paramagnetischen Körpers 
entgegengesetzt 

Die Lehre vom ruhenden Magnetismus gewinnt ferner ein 
besonderes Ansehen durch den Umstand, dass gerade die in 
Hinsicht der magnetischen Erscheinungen wichtigsten Körper, 
Eisen- und Stahlsorten, sich der Theorie nur in ganz roher 
Annäherung fügen. Diese Körper zeigen permanenten und rema- 
nenten Magnetismus, es ist also in ihnen die Polarisation des 
ponderabelen Stoffes theilweise unabhängig von der herrschenden 
Kraft, und also der magnetische Zustand nicht vollständig durch 
eine einzige Eichtungsgrösse zu definiren. Da ausserdem die 
Beziehungen zwischen der Kraft und den durch sie bewirkten 
Störungen keine linearen sind, so treten diese Körper aus doppel- 
tem Orunde aus dem Rahmen der gegenwärtigen Theorie heraus. 
Um sie nicht ganz von der Betrachtung ausschliessen zu müssen, 
ersetzen wir sie durch den jedesmal nächststehenden zweier 
Idealkörper, des vollkommen weichen Eisens oder des voll- 
kommen harten Stahles. Ersteres definiren wir als einen Körper, 
welcher unseren Gleichungen folgt, und für welchen /x einen sehr 
grossen Werth hat. Indem wir diesen Werth je nach der Natur 
des behandelten Problems verschieden wählen, erzielen wir eine 
weitere Annäherung. Den vollkommen harten Stahl definiren 
wir als einen unseren Gleichungen folgenden Körper von der 
Magnetisirungsconstanten/Eins, in dessen Innern wahrer Magno- 
I tismus vorkommen kann in beliebiger Vertheilung, j edoch sOj 
: dass die Gesammtmenge des in jedem Stahlstück jorhag dene n 
. wahren Magnetismus wiederuni von Null nicEt abweicht 

Stationäre Zustände. 

Für den Zustand der stationären Bewegungen gelten in den 
Nichtleitern die gleichen Bedingungen, wie für den statischen 
Zustand; in den Leitern, welche wir in diesem Abschnitt der 
Einfachheit halber als isotrop voraussetzen, nehmen die in Be- 
tracht kommenden Gleichungen (9»), (9b), (9«) die Form an: 
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(15.) 



— _ — = 
dy dz ' 

dX dZ n 

-d7-^ = ^^ (15*) 

dx dy ' 



dM dif . . 

dz dy ' 

dN dL . , 

dx dz ^ 

dL dM . , 

dy dx 



(15e) u = X{X—X'), v = X(Y—Y% w^X(Z—Z'). 

Differenziren wir die Oleichungen (15^) beziehungsweise nach 
x, y^ % und addiren sie, so folgt: 

du f dt I dvj A 

welche Gleichung an Flächen, an welchen sich die Strömungen 

sprungweise ändern, die Form annimmt: 

(15e) (mj — %) cos w,« 4" (*^ — ^i) cos », y -f" («^ — t^i) cos n, «= 0. 

Fügen wir die Gleichungen (15<i) und (15«) den Gleichungen 
(15«) und (15e) hinzu, so erhalten wir ein System, welches 
lediglich die elektrischen SLräfte enthalt Dasselbe kann ohne 
Bücksicht auf die magnetischen Kräfte behandelt werden und 
giebt uns die Theorie der StromTertheilung. Sind die Compo- 
nenten u, v, w der Strömung gefunden, so eigiebt uns weiter 
die Behandlung der Gleichungen (15^) die von diesen Strömungen 
ausgeübten magnetischen Kräfte. 

15. Yertheilang stationärer Ströme. 

Es erhellt aus den Gleichungen (15 J, dass die Kräfte auch 
im Innern der durchströmten Leiter noch als die Ui^atiTen 
Differentialquotienten einer Function ^, des Potentials, dargestellt 
werden können, weldies durch die Bedingung bestimmt ist, dass 
überall sein muss: 



(15r) 



Ä(^fi)+^(^lf)+i(^^)=-Äm 



-i^(^r)-4,{kzr 



dy ^ ' dz 

An der Grenzfläche zweier heterogener Leiter nimmt diese 
Gleichung die Form an: 

(15,) I ^ [^)r ^^ (^)i^ ~ ^^ ^''-^ ^''^ "^ •*'" 

I — (;^ r« — ;^ Fl) coß n,3/ — (;^2', — ij^') cos «,Ä, 

Herts, AltendlBBc«SL. 16 



242 13* Ueber die GrundgleichuDgen der Elektrodynamik. 

also an der Grenze eines Leiters gegen einen Nichtleiter die 
Form: 

(15h) -r~ = — ^' c^s n^x — y cos n, y — Z' cos n, x. 

Zu diesen Grenzbedingungen kommt noch in solchen Grenz- 
flächen, in welchen die elektromotorischen Kräfte unendlich 
werden, nach Abschnitt 8 die weitere Bedingung hinzu: 



(15,) 



<p\ — q)2 = l {X COS n^x-^- Y cos n^y -\- Z cos w, z) dn^ 
= 1 (X' cos w,« + Y' cos w,y + ^' cos w,») dn^ 

= 9^1,2. 



Die Gesammtheit dieser Bedingungen bestimmt q) eindeutig für 
das ganze Innere der Leiter bis auf eine Constante, welche von 
den Zuständen ausserhalb der Leiter abhängig bleibt. Für 
homogene Leiter nehmen die Gleichungen (15f) bis (15i) die ein- 
facheren Gestalten an: 

^^ = f ür das Linere der Leiter, 
^1 (dw) ^^^ ( dw) ^ ^^® Grenze zweier Leiter, 

^__0 für die Grenze gegen einen Nichtleiter, 

(fi — <p2= (pi,2 an einer elektromotorisch wirksamen Grenz- 
fläche. 

Die so erlangten Gleichungen gestatten die unmittelbare 
Anwendung auf Probleme der Stromvertheüung in dreifach aus- 
gedehnten Körpern. Ihre Anwendung auf die Strömung in 
flächenförmig ausgedehnten Leitern oder auf liueare Stromträger 
ist leicht und ergiebt die Definition des Widerstandes, das 
Ohm 'sehe Gesetz für geschlossene Strombahnen, die Kirch- 
hof f sehen Sätze für beliebige Verzweigungen, sowie die übrigen 
allgemeinen Sätze über die Vertheüung stationärer Ströme. 

16. Magnetische Kräfte stationärer Ströme. 

Um zunächst überall aus den nunmehr bekannten Strom- 
componenten w, v, w die durch sie hervorgerufenen Kräfte 
L, M, Nzn bestimmen, führen wir als Hülfsgrössen die so- 
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genannten Componenten des Yectorpotentiales ein, indem wir 
setzen: 

U=j^dT, V=fydT, W=fydT. 

Die Integrale sind über den ganzen Saum zu erstrecken; infolge 
der Bedingungen des stationären Zustandes wird dabei: 

dx "^ dy "^ dz 

Wir setzen nun: 



(16.) 



, (dV dW\ ,_ , (dW dU\ 

= ^ \di — 'd^]^ if=^ y-d^ — -dj), 



^—^ ydy ~ dx)' 



Diese L, M, N sind Lösungen der Gleichungen (15^) und genügen 
der Gleichung: 

dL . dM I dN ^^ 
dx "^ dy "^ dz 

Wenn sich also auch die wirklich vorhandenen Kräfte von ihnen 
unterscheiden können, so genügen doch die Unterschiede beider 
den Bedingungen für die Kräfte ruhender Magnetismen, und 
können als von solchen herrührend angesehen werden, wobei 
nicht ausgeschlossen ist, dass diese Magnetismen ihrerseits 
wiederum durch die Strömungen veranlasst seien. Sind aber 
insbesondere ruhende Magnetismen nicht vorhanden, so stellen 
die angegebenen Formen die vorhandenen magnetischen Kräfte 
vollständig dar. 

Haben wir es nur mit linearen Stromleitern zu thun, in 
welchen die Stromstärke i herrscht, so treten in den Werthen 
der CT, F, TT an Stelle der Ausdrücke w d t, v d t, wdx die Aus- 
drücke idx^ idy^ idx^ wobei dx^ dy^ dz die Projectionen des 
Elementes ds der Strombahn auf die drei Axen sind, und die 
Integrationen alsdann längs der Stromwege um deren ganzen 
Umfang genommen werden müssen. Wollen wir die magne- 
tischen Sjräfte der gesammten Strömung als die Summen der 
Wirkungen der einzelnen Stromelemente ansehen, so giebt eine 
ihren Resultaten nach zulässige Zerlegung unserer Integrale für 
die Wirkung des Stromelementes idx auf den Punkt af t/ x\ 

16* 



244 13. Ueber die Gnmdgleichangeii der ElektrodTnamik. 

wenn wir zur Yereinfachung der Formeln das Element in den 
Nullpunkt und den Punkt a^ ^ «' in die xy-Ehene bringen: 

d- 

welche Formeln der Ampere'schen Kegel und dem Biot- 
Savart' sehen Gesetz Ausdruck verleihen. 

Die gefundenen Werthe der Kräfte müssen zufolge der 
Gleichungen (15b) überall da, wo die w, v, w verschwinden, also 
überall ausserhalb der durchströmten Leiter ein Potential tp be- 
sitzen, dessen negativen Differentialquotienten wir sie gleich 
setzen können. Rühren die Kräfte nur her von einer einzigen 
geschlossenen linearen Strombahn, so kann dies Potential dar- 
gestellt werden in der Form: 

dl 

^^^^^ rp = — Ai f-^r~' da)'-\- constans, 

worin dco das Element einer beliebigen durch die Strombahn 
gelegten Fläche, n die Normale dieser Fläche bedeutet und die 
Integration über den ganzen von der Strombahn begrenzten 
Bereich der Fläche zu erstrecken ist Als positiv ist dabei die- 
jenige Seite der Fläche gerechnet, von welcher aus gesehen der 
positiv gerechnete Strom im Sinne der Drehung des Uhrzeigers 
fliesst. Durch bekannte Integraltransformationen werden näm- 
lich die negativen Differentialquotienten des angegebenen Aus- 
druckes überall in die für L, Jf, N gefundenen Formen gebracht, 
diese Differentialquotienten sind also überall ausser in der Strom- 
bahn selbst endlich und stätig, und wenn auch das in tp ent- 
haltene Integral an der Fläche w unstätig wird, so kann dem 
ganzen y; nichtsdestoweniger die erforderliche Stätigkeit ver- 
liehen werden, indem wir die darin enthaltene Gonstante als 
unendlich vieldeutig betrachten und jedesmal einen um 4:nAi 
geänderten Werth derselben benutzen, sobald wir die l^iäche co 
durchschreiten. Das Potential wird dadurch selbst unendlich 
vieldeutig und ändert sich um AnAi^ sobald wir nach ein- 
maliger Umkreisung der Strombahn zum Ausgangspunkte zurück- 
kehren. 

Dem Integralausdruck, welcher in tp vorkommt, können 
verschiedene Deutungen untergelegt werden. Er kann zunächst 
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betrachtet werden als das Potential einer magnetischen Doppel- 
schicht. Durch Verfolg dieser AnJBFassung gelangen wir zu der 
Ampere 'sehen Theorie des Magnetismus. Es kann anderer- 
seits mit Gauss der Werth jenes Integrales in einem bestimmten 
Punkte gedeutet werden als der sphärische Winkel, unter welchem, 
von dem Punkte aus gesehen, die Strombahn erscheint. Ton 
hieraus ergiebt uns ein leichter Uebergang die Richtigkeit der 
Aussage: es stelle jenes Integral für einen Punkt die Zahl 
der Kraftlinien dar, welche ein in dem Punkte aufgestellter 
Einheitspol durch die Strombahn sendet. Das ganze Potential, 
einschliesslich seiner Yieldeutigkeit, kann hieran anknüpfend ge- 
deutet werden durch die Aussage: es sei die Differenz seiner 
Werthe in zwei Punkten gleich der mit A % multiplicirten Zahl 
der Kraftlinien, welche in bestimmter Richtung die Strombahn 
durchschneiden, wenn ein Einheitspol auf beliebigem "Wege aus 
dem einen Punkte in den anderen übergeführt wird. 

Die letztgenannte Deutung ist von unserem Standpunkte 
aus die angemessenste, auch erlaubt sie uns unter Berufung auf 
die Lehren der Abschnitte 12 und 14 die folgenden Schlüsse 
aneinander zu reihen. Erstens: Die mechanische Arbeit, welche 
geleistet werden muss, um einen Magnetpol oder auch ein System 
unveränderlicher Magnetismen in der Nähe eines constant ge- 
haltenen linearen Stromes zu verschieben, ist gleich der Zahl 
der Kraftlinien des Magnetpoles oder des magnetischen Systemes, 
welche bei der Bewegung die Strombahn in bestimmter Richtung 
durchschneiden, multiplicirt mit der Stromstärke und der Con- 
stanten A. Zweitens: Die mechanische Arbeit, welche geleistet 
werden muss, um einen constant gehaltenen Strom in einem 
beliebigen magnetischen Felde zu verschieben, ist gleich der 
Zahl der Kraftlinien, welche bei der Verschiebung von der Strom- 
bahn durchschnitten werden, multiplicirt mit der Stärke des 
Stromes und der Constanten A, Endlich also im Besonderen: 
Die mechanische Arbeit, welche geleistet werden muss, um einen 
constant gehaltenen Strom 1 in der Nähe eines constant gehal- 
tenen Stromes 2 zu verschieben, ist gleich der Zahl der mag- 
netischen Kraftlinien der Strombahn 2, welche von der Strom- 
bahn 1 bei der Bewegung durchschnitten werden, multiplicirt mit 
der Stromstärke in 1 und der Constanten A, Mit dem gleichen 
Rechte ist diese Arbeit auch gleich der Zahl der Kraftlinien. 



a> 
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des Stromes 1, welche bei der Verschieb iing die Strombahn 2 
durchschneiden, multiplicirt mit der Stromstärke in 2 und der 
Constanten A, Beide Aussagen führen zu dem gleichen Resul- 
tat; wir beweisen dies, indem wir das Product aus der Inten- 
sität der einen Strombahn und der Zahl der sie durchsetzenden 
Kraftlinien der anderen Strombahn durch einen in Hinsicht 
beider synmietrischen Ausdruck darstellen. Beziehen sich näm- 
lich die Bezeichnungen », ds auf die Strombahn 1; *', ds\ 
IT, V, W\ L\ if , N' auf die Strombahn 2, so ist die mit A i 
multipUcirte Zahl der Kraftlinien von 2, welche 1 durchsetzen, 
gleich: 

Ä i \{L' cos n^x-{-M' cos n^y + If cos n,x)do} 
.0 Ci (dV dW\ , (dW dü'\ 

, (du' dT \ 1 , 

= — A^if{U' cos «,a;-f- ^' cos «,?/+ W cos s,«) ds 

j 2 • •' rr co^ ^i^ CQs s'jX -|- cos s,y cos 8\ y -|- cos 8,g cos 8\ z , , , 

= — A^n'jj^dsds\ 

worin c den Winkel bezeichnet, welchen die beiden Stromelemente 
im Baum miteinander bilden. Der erlangte Ausdruck ist sym- 
metrisch in Bezug auf beide Strombahnen. Man weiss, dass in 
der That die Aenderungen dieses Ausdruckes, des mit A^ii' 
multiplicirten Neumann'schen Potentiales der einen Strombahn 
auf die andere, die zur gegenseitigen Verschiebung geschlossener 
Ströme erforderliche Arbeit und daraus die zwischen den ruhen- 
<ien Strömen auftretenden ponderomotorischen Kräfte ergeben. 
Man weiss auch, dass diese Aussage Alles enthält, was man in 
Hinsicht der zwischen Strömen auftretenden ponderomotorischen 
Kräfte mit Sicherheit behaupten kann. 

Wir berechnen noch die magnetische Energie eines Baumes, 
in welchem die stationären Stromcomponenten w, v, w und die 
unveränderlichen magnetischen. Dichten m vertheüt sind, unter 
der beschränkenden Yoraussetzung, dass sich magnetisirbare 
Körper in dem Baume nicht vorfinden. Verstehen wir jetzt unter \p 
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das Potential der Magnetismen m, so erhalten wir die Energie 
successive in den Formen: 



^f(L^ + ]^ + N^)dr 

~'^J\\dz dy ^ dxj'^^ydx dt Ady) 

' ydy dx A dz jj 
~SjTj\^[dz dy)'^^\dx dz) 



(16c) 



dr 



^ \ dy 



dx 



)] 



dr 



+-^/v(S+ 



(dL_^dM^dN^^^_^ 



dy •" dz j 



= ^A^ j {Uu-^- Vv-^-Ww) dx-^-^j \pmdr, 
oder in Anwendung auf lineare Ströme: 
= ^ -4^ // — ' ds ds' -\- ^ j yf m dr^ 



wobei in dem ersten Theile der letzten Form die Integration 
sowohl nach ds als nach d s' über alle vorhandenen Ströme aus- 
zudehnen ist. Es erhellt aus dieser letzten Form, dass die Ver- 
schiebung unveränderlicher Magnete und unveränderlicher Ströme 
gegeneinander die magnetische Energie des Baumes nicht ver- 
ändert. Es findet daher auch die mechanische Arbeit, welche 
bei solcher Verschiebung verbraucht wird, nicht in der Aende- 
rung der magnetischen Energie des Saumes ihre Compensation, 
wie es bei der Verschiebung unveränderlicher Magnete gegen- 
einander der Fall ist, sondern es muss von dem Verbleib der 
aufgewandten Arbeitsmenge anderweitig Bechenschaft abgelegt 
werden. Es erhellt ferner aus der gleichen Form, dass die Ver- 
schiebung constant gehaltener Ströme gegeneinander allerdings 
eine Aenderung der Energie des Baumes bedingt, welche dem 
absoluten Werth nach der aufgewandten mechanischen Arbeit 
gleich ist. Aber die Berücksichtigung der Vorzeichen ergiebt, 
dass die Aenderung nicht in solchem Sinne erfolgt, dass die- 
selbe ' als Compensation der verlorenen mechanischen Energie 
könnte angesehen werden, sondern in entgegengesetztem Sinne. 
Es ist also in diesem Falle noch Bechenschaft abzulegen über 
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den Verbleib des Doppelten der Arbeitsmenge, welche die mecha- 
nischen Kräfte bei der relativen Verschiebung der Strombahnen 
leisten. Diese Bechenschaft wird am Ende des folgenden Ab- 
schnittes abgelegt werden. 

Dynamische Erscheinungen. 

Aus der unendlichen Mannigfaltigkeit der möglichen Formen 
des veränderlichen Zustandes sind bisher verhältnissmässig wenige 
Gruppen von Erscheinungen der Beobachtung entgegengetreten. 
Wir führen diese Gruppen auf, ohne das Gebiet durch eine 
systematische Eintheilung damit erschöpfen zu wollen. 

17. Induction in geschlossenen Bahnen. 

In einem sich verändernden magnetischen Felde müssen zufolge 
derGleichungen(9,) nothwendiger Weise elektrische Kräfte verbrei- 
tet sein. Diese Kräfte sind im allgemeinen sehr schwach, weil ihre 
Werthe den sehr kleinen Factor Ä enthalten; sie sind aus diesem 
Grunde der Wahrnehmung nur zugänglich durch den Strom,welchen 
sie in geschlossenen Leitungsbahnen erregen oder dadurch, dass 
sich ihre Wirkung in sehr langen, bis auf einen kleinen Bruch- 
theil ihrer Länge geschlossenen linearen Bahnen addirt Die in 
den Versuchen messbar werdenden Wirkungen geben uns daher 
stets nur die Integralwirkung der elektrischen Kraft in einer 

geschlossenen Bahn, also das Integral f {Xdx -(- Ydy -|- Zdx) 

genommen über eine in sich zurücklaufende Linie. Nach einer 
schon benutzten bekannten Integraltransformation ist dies linien- 
integral gleich dem Flächenintegral: 

r(fdZ dY\ , (dX dZ\ , (dY dX\ \^ 

genommen über eine von der fraglichen Linie rings begrenzte, 
übrigens aber beliebige Fläche cd. Unter Benutzung der Glei- 
chungen (9a) wird aber dieser Ausdruck gleich: 

^~dij (2 CöSw,a;-f-3K cosw,2/4-3l cosn,;&) rfo). 

In Worten ausgedrückt ist demnach die in einer geschlossenen 
Strombahn sich zeigende elektromotorische Kraft gleich der mit 
A multiplicirten Aenderung der Anzahl der die Strombahn durch- 
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setzenden magnetischen Kraftlinien, berechnet auf die Zeiteinheit. 
Eührt insbesondere die InductioD her von einem geschlossenen 
yeränderlichen Strome, und ist die Nachbarschaft magnetisir- 
barer Körper ausgeschlossen, so ist die erregte elektromotorische 
KJraft nach den Ergebnissen des vorigen Abschnittes gleich dem 
mit Ä^ multiplicirten Product des Neumann' sehen Potentials 
der beiden Strombahnen aufeinander und der auf die Zeiteinheit 
berechneten Aenderung der Intensität des inducirenden Stromes. 
Diese Sätze, von welchen der erstere der allgemeinere ist, um- 
fassen in ihren Folgerungen vollständig die thatsächlich beob- 
achteten Erscheinungen der Induction in ruhenden Leitern. 

Die Induction in bewegten Leitern liegt im Grunde ausser- 
halb des Gebietes, auf welches sich die gegenwärtige Unter- 
suchung beschränkt. Handelt es sich aber um lineare Leiter, 
so können wir diese Form der Induction an die Induction in 
ruhenden Leitern anschliessen durch die Aussage, dass es für 
die elektromotorische Kraft in einer geschlossenen Bahn gleich- 
gültig sei, ob das unmittelbar umgebende magnetische Feld sich 
ändert infolge von Bewegung ponderabeler Körper oder infolge 
rein elektromagnetischer Zustandsänderungen, dafem nur die 
Aenderung des unmittelbar umgebenden magnetischen Feldes 
die gleiche ist. Zufolge dieser Aussage und des Vorange- 
gangenen ist die in einer bewegten Stromleitung inducirte 
elektrische Kraft gleich der mit A multiplicirten Zahl der mag- 
netischen Kraftlinien, welche in der Zeiteinheit von der Strom- 
bahn in bestimmter Eichtung durchschnitten werden. Das 
Product aus dieser elektrischen Kraft und der Intensität des 
Stromes in der bewegten Strombahn giebt nach Abschnitt 11 
die in der Strombahn vermittelst der Induction erzeugte ther- 
mische oder chemische Arbeit an. Dieselbe ist demnach zufolge 
der Ergebnisse des vorigen Abschnittes, ergänzt durch eine genaue 
Berücksichtigung der Vorzeichen, gleich der mechanischen Arbeit, 
welche die den Stromkreis bewegenden äusseren Kräfte leisten 
müssen. Wird also ein constant gehaltener Strom bewegt gegen 
feste Magnete, so compensirt die in dem Stromkreis erzeugte 
thermische und chemische Energie die geleistete mechanische 
Arbeit, während die magnetische Energie des Systems unberührt 
bleibt Wird dagegen ein constant gehaltener Strom bewegt 
gegen einen anderen constant gehaltenen Strom, so compensirt 
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die in dem einen Stromkreise infolge der Bewegimg mehr auf- 
tretende chemische und thermische Energie die geleistete 
mechanische Arbeit; die gleiche in dem anderen Stromkreise 
infolge der Bewegung mehr auftretende Energie compensirt die 
Verminderung der magnetischen Energie des Feldes. Oder ge- 
nauer gesprochen, es compensirt die Summe der erstgenannten 
Energiemengen die Simime der letztgenannten. Die am Schlüsse 
des Abschnittes 16 geforderte Bechenschaft ist damit abgelegt 

18. Elektrodynamik ungeschlossener Ströme. 

In Hinsicht der möglichen Erfahrung ist dieses Gebiet das 
reichste von allen, denn es umfasst alle diejenigen Probleme, 
welche wir nicht als besondere Fälle anderen Gebieten zutheilen 
können. In Hinsicht der wirklichen Erfahrung ist es indessen 
bislang sehr arm. Die Schwingungen ungeschlossener Inductions- 
apparate oder sich entladender Leydener Flaschen können in 
hinreichender Annäherung nach den Grundsätzen des vorigen 
Abschnittes behandelt werden, und im eigentlichen Verstände 
gehören demnach hierher bislang nur die elektrischen Wellen 
und Schwingungen von kurzer Wellenlänge, welche in den vorauf- 
gesandten -Ajbeiten behandelt worden sind. Für die theoretische 
Behandlung dieses Abschnittes genüge es daher, auf jene Arbeiten 
zu verweisen und hervorzuheben, dass eine Eintheilung der elek- 
trischen Kraft in einen elektrostatischen und einen elektrodyna- 
mischen Theil in diesen allgemeinen Problemen weder eine klar zu 
fassende physikalische Bedeutung, noch einen nennenswerthen 
mathematischen Nutzen mit sich führt, daher im Gegensatz zu 
früheren Behandlungsweisen zweckmässig vermieden wird. 

19. Lichtbewegung in isotropen Körpern. 

In das Gebiet der Optik verweisen wir diejenigen elektro- 
dynamischen Bewegungen, welche der Zeit nach rein periodisch 
sind und deren Periode einen sehr kleinen Bruchtheil der 
Secunde, sagen wir den billionten Theil derselben, nicht über- 
schreitet. Keines der Mittel, durch welches wir befähigt sind, 
solche Bewegungen wahrzunehmen, gestattet uns, die magne- 
tischen und elektrischen Kräfte als solche zu erkennen; was wir 
wahrzunehmen vermögen, sind lediglich die geometrischen 
Verhältnisse, nach welchen sich die vorhandene Bewegung in 
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verschiedener Richtung mit verschiedener Intensität fortpflanzt. 
Auch die mathematische Darstellung der Erscheinungen wird 
sich daher darauf beschränken dürfen, nach Elimination der 
entgegengesetzten Art die Ausbreitung einer der beiden Kraftarten 
zu verfolgen, und es wird gleichgültig sein, an welche von beiden 
Arten dabei die Betrachtung anknüpft. Beschränken wir uns 
auf homogene isotrope Nichtleiter, so erhalten wir aus den 
Gleichungen (4.) und (4^) durch Elimination, das eine mal der 
elektrischen, das andere mal der magnetischen Kraftcomponenten 
die hier zu benutzenden Formen: 



(19.) 



J2 d^N AXT ^ '' 

dx ^ dy * dz 



dX . dT \ d^ _Q 
dx "^ dy ~^ dz ' 



deren Lösungen, rein periodische Bewegungen vorausgesetzt, 
stets auch Lösungen der Gleichungen (4») und (4b) sind. Jedes 
der beiden Gleichungssysteme (19,) und (19b) lässt die Möglich- 
keit von Transversalwellen, die Unmöglichkeit von Longitudinal- 
wellen erkennen; jedes der beiden Systeme ergiebt für die Ge- 
schwindigkeit der möglichen "Wellen den Werth: 



IfAyT 



€JU 



aus jedem der beiden Systeme lassen sich die Erscheinungen 
der geradlinigen Ausbreitung, der Beugung, der Interferenz des 
natürlichen und des polarisirten Lichtes ableiten und die ver- 
schiedenen Arten der Polarisation verstehen. Ein Zurückgreifen 
auf die Gleichungen (4.) und (4b) ergiebt dabei, dass die Rich- 
tungen der gleichzeitigen elektrischen und magnetischen Kraft 
in einem jeden Punkte einer ebenen Welle beständig aufein- 
ander senkrecht stehen. 

Lassen wir die Grenzebene zweier isotropen, homogenen 
NichÜeiter mit der xy-'Ehene zusammenfallen, so gelten an 
dieser Grenzebene zufolge des Abschnittes 8 und unter Berück- 
sichtigung des TJmstandes, dass wir es nur mit periodischen 
Bewegungen zu thun haben, die Bedingungen: 
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(19c) 



ii = Za , 

M^=M2, (1%) 

/h ^1 — fH^\' 



Xi — Xi ^ 

^1 ^1 ^^^ ^2 -^2 



Jedes dieser Systeme von Grenzgleichungen ergiebt zu- 
sammen mit den zugehörigen Gleichungen für das Innere beider 
Körper die Gesetze der Keflexion, der Brechung, der totalen 
Keflexion, also die Grundlagen der geometrischen Optik. Jedes 
derselben lässt auch erkennen, dass die Intensität reflectirter 
und gebrochener Wellen von der Art ihrer Polarisation abhängig 
ist und ergiebt für diese Abhängigkeit, sowie für die Phasenver- 
zögerung der total reflectirten Wellen die Fresnerschen Formeln. 
Leiten wir diese Formeln aus den Gleichungen der elektrischen 
Kräfte (IQt) und (19d) her, so entspricht unsere Entwicklung der 
von Fresnel selbst gegebenen Ableitung dieser Formeln. Halten 
wir uns an die Gleichungen der magnetischen Kraft (19») und 
(19c), so nähern wir uns dem von F. Neumann zur Ableitung 
der Fresnerschen Gleichungen angegebenen Pfade. Von unserem 
allgemeineren Standpunkte aus lässt sich nicht allein von vorn- 
herein überblicken, dass beide Wege zum gleichen Ziele führen 
müssen, sondern auch erkennen, dass beide mit gleicher Be- 
rechtigung beschritten werden können. Dass in den wirklich 
beobachteten Erscheinungen der Reflexion die elektrischen und 
magnetischen Kräfte nicht völlig miteinander vertauschbar sind 
und beide Wege verschieden erscheinen, hat seinen Grund in 
dem Umstände, dass für alle in Betracht kommenden Körper 
die Magnetisirungsconstanten fast gleich und gleich Eins sind, 
während die Dielektricitätsconstanten merklich verschieden sind, 
und dass also hauptsächlich die elektrischen Eigenschaften der 
Körper deren optisches Verhalten bestimmen. 

Bildet die ir^z-Ebene die Grenze unseres Nichtleiters gegen 
einen vollkommenen Leiter, so gelten in dieser Ebene die Glei- 
chungen : 

(19e) N=0, 

(19,) X = , F = . 

Dieselben lassen zusammen mit den zugehörigen Gleichungen 
für das Innere des Nichtleiters erkennen, dass bei jedem Einfalls- 
winkel und jedem Azimuth der Polarisation die Reflexion eine 
totale ist. Da die wirklichen Leiter zwischen den vollkommenen 
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Leitern und den Nichtleitern die Mitte halten, so wird die 
Reflexion an ihnen einen Uebergang bilden zwischen der totalen 
Beflexion und der Reflexion an durchsichtigen Körpern. Da die 
Metallreflexion eine derartige Stellung einnimmt, so lässt sich 
übersehen, dass unsere Gleichungen geeignet sein werden, ein 
allgemeines Bild auch der Metallreflexion zu geben. Wie weit 
in die Einzelheiten hinein aber die Wiedergabe durch passende 
Wahl der Constanten sich erstrecken lässt, scheint bisher noch 
nicht genügend untersucht zu sein. 

Dass die Erscheinungen der Dispersion die Einführung 
mindestens zweier elektrischen oder zweier magnetischen Grössen 
erfordern und deshalb ausserhalb des Bereichs unserer gegen* 
wärtigen Theorie liegen, ist schon im ersten Abschnitt erwähnt 
worden. 



20. Krystalloptik. 

Wir beschränken unsere Betrachtung auf die lichtbewe- 
gung im Innern eines homogenen, vollkommen durchsichtigen 
Krystalles, von welchem wir des weiteren voraussetzen, dass die 
Symmetrieaxen der elektrischen und der magnetischen Energie 
zusammenfallen. Legen wir die Coordinatenaxen diesen gemein- 
schaftlichen Symmetrieaxen parallel und setzen der Einfachheit 
halber für: 

^11 j ^««7 ^335 /Hl-i /^«? /^33 jetzt €i, €2? ^3? M'li f^'i f^i 

so nehmen die in Betracht konmienden Gleichungen (5.) und 
(5b) die Form an: 



(20.) 



Äfi^ 



dL ^ dZ 

dt " 



dY 
dy dz ^ 
, dM dX dZ 



AjLti 



dt 

dN 

dt 



dz 

dY 

dx 



dx ' 
dX 
dy ' 



(20b) 



, dX dM dN 



dt 
dY 



dz 
dN 



ASo -TT- = -7 



dt 



dx 
dL 



As -^- 
"^^ dt — dy 



dy ' 
dL 
dz ' 
dM 
dx 



Diese Gleichungen werden integrirt durch die Annahme 
ebener Wellen geradlinig polarisirten Lichtes, welche den folgenden 
Aussagen entsprechen: Auf der elektrischen Polarisation steht 
die magnetische Kraft, auf der magnetischen Polarisation die 
elektrische Kraft senkrecht Die Richtung der beiden Kräfte 
tritt im allgemeinen aus der Wellenebene heraus, die Richtung 
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der beiden Polarisationen liegt in der Wellenebene. Die ßichtimg, 
welche auf den beiden Polarisationen senkrecht steht, ist also 
die Wellennonnale ; die Richtung, welche auf den beiden Kräften 
senkrecht steht, ist die Sichtung, in welcher sich zufolge Ab- 
schnitt 11 die Energie fortpflanzt, sie heisst in der Optik der 
Strahl. Jeder gegebenen Lage der Wellennormale entsprechen 
im allgemeinen zwei mögliche Wellen von verschiedener Polari- 
sation, verschiedener Geschwindigkeit und verschiedener Lage 
des zugehörigen Strahles. Lassen wir in einem bestimmten 
Augenblicke vom Nullpunkt des Coordinatensystems ebene Wellen 
mit allen möglichen Lagen der Wellennormale ausgehen, so um- 
hüllen diese Wellenebenen nach der Zeiteinheit eine Fläche, die 
sogenannte Wellenfläche. Jede einzelne WeUenebene berührt 
die Wellenfläche in einem Punkte des durch den Nullpunkt ge- 
legten zugehörigen Strahles. Als Gleichung der von den Wellen- 
ebenen umhüllten Fläche wird gefunden: 



= 0. 



Die durch diese Gleichung dargestellte Fläche vierten Grades 
schneidet die Coordinatenebenen in je zwei Ellipsen. In einer 
der Coordinatenebenen schneiden sich die beiden Ellipsen in vier 
Punkten, welches vier Nabelpunkte der Fläche sind; in den beiden 
anderen Coordinatenebenen umschliesst die eine Ellipse die andere, 
und zwar gelten diese Aussagen, welches auch die Werthe der 
€ und /Ji sind. Für alle wirklichen Kiystalle ist mit sehr grosser 
Annäherung fj^ = ju^ = jbi^ =^ 1\ für diesen Fall reducirt sich 
die allgemeine Form der Gleichung auf die der Fresner sehen 
Wellenfläche und von den beiden Ellipsen, in welchen die Fläche 
jede der Coordinatenebenen schneidet, reducirt sich je eine auf 
einen Kreis. 

Man weiss, dass sich an die Betrachtung der Wellenfläche 
und ihrer Ausartungen in besonderen Fällen die Erklärung der 
Doppelbrechung, der Reflexion an Krystallflächen, vieler der 
in Erystallen beobachteten Interferenzerscheinungen anknüpft. 
Andere Thatsachen der Krystalloptik lassen sich hinwiederum 
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nicht bewältigen durch den Verfolg einer einzigen elektrischen 
und einer einzigen magnetischen Richtungsgrösse ; diese That- 
Sachen liegen daher ausserhalb des Bereiches unserer Theorie in 
ihrem gegenwärtigen Umfang. 

Wir haben in den Nummern 17 — 20 die Aufzählung der- 
jenigen Fälle des veränderlichen Zustandes erschöpft, deren 
Wichtigkeit bislang zur Entwickelung besonderer Theorien Ver- 
anlassung gegeben hat. 



14. lieber die Grundgleichungen der Elektro- 
dynamik flir bewegte Körper. 

(Wiedemann's Ann. 41. p. 369. 1890.) 



Eine Darstellung der elektrodynamischen Vorgänge in 
ruhenden Körpern, welche ich vor kurzem veröffentlichte,^) fiel 
dem Inhalte nach zusammen mit der Theorie MaxwelPs, ge- 
nügte aber in Hinsicht der Form grösseren Ansprüchen an syste- 
matische Ordnung. Yon vornherein und mit Strenge war die 
Anschauung zur Geltung gebracht, dass elektrische und mag- 
netische Kräfte in jedem Punkte ihrer Wirksamkeit besonderen 
Zuständen des daselbst befindlichen raumerfüllenden Mittels ent- 
sprechen und dass die Ursachen, welche das Zustandekommen 
und die Aenderungen dieser Zustände bedingen, unter Aus- 
schluss jeder Pemwirkung lediglich in den Verhältnissen der 
unmittelbaren Nachbarschaft zu suchen seien. Es war weiter 
vorausgesetzt worden, dass der elektrische und magnetische Zu- 
stand des raumerfüllenden Mittels für jeden Punkt vollständig 
bestimmt sei durch je eine einzige Richtungsgrösse und es hatte 
sich gezeigt, dass die Beschränkung, welche in dieser Voraus- 
setzung liegt, nur minder bedeutungsvolle Erscheinungen von 
der Betrachtung ausschloss. Die Einführung von Potentialen in 
die Grundgleichungen war vermieden. 

Es tritt nun die Frage auf, ob unter strenger Festhaltung 
an den gleichen Anschauungen und an den gleichen Beschrän- 
kungen die Theorie so erweitert werden könne, dass sie auch 
den Ablauf der elektrodynamischen Erscheinungen in bewegten 



1) Siehe No. 13. p. 208. 
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Xörpem umfasst. Wir beachten zunächst, dass wenn von be- 
wegten Körpern schlechthin die Bede ist, wir stets nur an die 
Bewegung der ponderabelen Materie denken. Die gleichzeitig 
eintretenden Bewegungen des Aethers aber können nach unserer 
Anschauung nicht ohne Einfluss sein und von diesen haben wir 
keine Kenntniss. Damit ist schon gesagt, dass ohne die Ein- 
führung willkürlicher Annahmen über die Bewegung des Aethers 
die aufgeworfene Frage zur Zeit überhaupt nicht behandelt 
werden könne. Es lassen uns femer die wenigen vorliegenden 
Andeutungen über die Bewegung des Aethers vermuthen, dass 
die gestellte Frage streng genommen zu verneinen sei. Es scheint 
nämlich aus den vorhandenen Andeutungen hervorzugehen, dass 
der Aether auch im Inneren der greifbaren Materie sich unab- 
hängig von dieser bewege; diese Vorstellung ist sogar kaum zu 
umgehen angesichts der Thatsache, dass wir aus keinem um- 
schlossenen Baume den Aether entfernen können. Wollen wir 
nun dieser Vorstellung unsere Theorie anpassen, so haben wir 
in jedem Funkte des Baumes die elektromagnetischen Zustände 
des Aethers und der greifbaren Materie in gewissem Sinne als 
unabhängig zu betrachten. Die elektromagnetischen Erschei- 
nungen in bewegten Körpern gehören alsdann zur Glasse der- 
jenigen, welche sich nicht bewältigen lassen, ohne die Einführung 
mindestens je zweier Bichtungsgrössen für den elektrischen und 
den magnetischen Zustand. 

Anders liegt die Sache, wenn wir uns ausgesprochener- 
maassen begnügen, die elektromagnetischen Erscheinungen im 
engeren Sinne in dem Umfange darzustellen, in welchem dieselben 
bisher mit Sicherheit untersucht worden sind. Wir dürfen be- 
haupten, dass unter den so eingeschränkten Erscheinungen sich 
keine findet, welche uns zwingt, eine von der ponderabeln 
Materie unabhängige Bewegung des Aethers im Inneren der- 
selben, zuzugeben; es geht dies schon aus dem Umstände hervor, 
dass aus dieser Glasse von Erscheinungen ein Anhalt über die 
Grösse der gegenseitigen Verschiebung nicht gewonnen wird. 
Wenigstens die eigentlichen elektrischen und magnetischen 
Erscheinungen müssen sich also vertragen mit der Vorstellung, 
dass eine solche Verschiebung überhaupt nicht stattfindet, dass 
vielmehr der hypothetisch im Inneren der ponderabeln Materie 
vorausgesetzte Aether sich nur zugleich mit dieser bewege. 

Hartz, Abhandlangen. 17 
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Diese Yorstellung schliesst die Möglichkeit ein, in jedem Punkte 
des Baumes nur die Zustände eines einzigen raumerfüllenden 
Mittels in Betracht zu ziehen, sie gestattet hierdurch, die auf- 
geworfene Frage zu bejahen. Wir adoptiren sie für die vor- 
liegende Abhandlung. Die auf solcher Grundlage aufgebaute 
Theorie wird dann freilich nicht den Yorzug besitzen, auf jede 
ihr vorgelegte Frage die richtige oder auch nur eine bestimmte 
Antwort zu geben; sie giebt aber wenigstens auf jede ihr vor- 
gelegte Frage mögliche Antworten an, d. L Antworten, welche 
weder mit den beobachteten Erscheinungen, noch mit den an 
ruhenden Körpern gewonnenen Anschauungen in Widerspruch 

treten. 

Wir setzen also voraus, dass dem raumerfüllenden Mittel 
in jedem Punkte eine einzige bestimmte Geschwindigkeit beizu- 
zulegen sei, deren Componenten in Richtung der x^ y^ % wir mit 
a, /?, y bezeichnen. Wir sehen diese Grössen überall als endlich 
an und behandeln sie als stetig von Punkt zu Punkt veränder- 
lich. Unstetige Aenderungen lassen wir zwar auch zu, behandeln 
sie aber nur als den Grenzfall einer sehr schnellen stetigen 
Aenderung. Ausserdem unterwerfen wir jede zulässige Unstetig- 
keit der Beschränkung, dass sie nirgends zur Bildung leerer 
Bäume führen darf; diese Bedingung ist dann und nur dann 
erfüllt, wenn die drei Diflferentialquotienten dajdx^ dßjdy^ dyldx. 
überall endlich bleiben. Wo wir im Baum greifbare Materie 
finden, entnehmen wir der Bewegung dieser eindeutig die Werthe 
der a, /8, y. Wo wir im Baume greifbare Materie nicht vor- 
finden, dürfen wir den a, /8, y jeden willkürlichen Werth beilegen, 
welcher mit den gegebenen Bewegungen an der Grenze des 
leeren Baumes vereinbar und von gleicher Grössenordnung ist 
Wir dürfen z. B. für a, /8, y diejenigen Werthe setzen, welche 
sich im Aether finden würden, wenn sich derselbe wie ii^nd 
ein beliebig gewähltes Gas bewegte. Im übrigen sollen sämmt- 
liche Bezeichnungen der vorhergehenden Arbeit hier in gleicher 
Bedeutung übemonmien werden. Elektrische und magnetische 
Kraft betrachten wir hier als Zeichen für den Zustand der be- 
wegten Materie in gleichem Sinne, in welchem wir sie früher 
als Zeichen für die Zustände der ruhenden Materie betrachteten. 
Elektrische und magnetische Polarisation gelten uns nur als ein 
zweites gleichwerthiges Mittel, dieselben Zustände zu bezeichnen. 
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Auch den EjafÜinien, durch welche wir diese Polarisationen 
darstellen, legen wir keine andere Bedeutung bei. 

1. Aufstellang der Grnndgleichungen für bewegte Körper. 

In einem jeden Punlrte eines ruhenden Körpers ist die zeit- 
liche Aenderung des magnetischen Zustandes lediglich bedingt 
durch die Vertheilung der elektrischen KJraft in der Nachbar- 
schaft des Punktes. In einem bewegten Körper kommt zu dieser 
Aenderung eine zweite, welche sich der ersteren in jedem Augen- 
blick überdeckt und welche von der Verzerrung herrührt, welche 
die Nachbarschaft des betrachteten Punktes bei der Bewegung 
erleidet Wir behaupten nun, es sei der Einfluss der Bewegung 
derart, dass, wenn er allein wirksam wäre, er die magnetischen 
Kraftlinien mit der Materie fortführen würde. Oder genauer 
bestimmt: Denken wir uns in einem bestimmten Augenblicke 
den magnetischen Zustand der Substanz nach Richtung und 
Grösse dargestellt durch ein System von Kraftlinien, so würde 
ein durch die nämlichen materiellen Punkte gelegtes System von 
Kraftlinien auch in jedem späteren Augenblick den magnetischen 
Zustand nach Richtung und Grösse darstellen, wenn nämlich 
der Einfluss der Bewegung allein zur Geltung käme. Die ent- 
sprechende Aussage gilt für die Aenderung, welche die elektrische 
Polarisation durch die Bewegung erleidet Diese Aussagen 
reichen hin, um die für ruhende Körper entwickelte Theorie auf 
bewegte Körper auszudehnen, sie genügen offenbar den An- 
forderungen, welche unser System an sie stellt und es wird sich 
zeigen, dass sie die beobachteten Thatsachen enthalten.^) 

Um zunächst unsere Behauptung in Zeichen zu kleiden, 
fassen wir während eines Zeitelementes dt ein kleines Flächen- 
stück im Inneren der bewegten Materie ins Auge, welches im 
Beginn des betrachteten Zeitelementes der ^x-Ebene parallel 
liegt und während der Bewegung sich mit der Materie verschiebt 
und verzerrt. Wir ziehen die magnetischen Kraftlinien in solcher 
Dichte, dass im Beginn der Zeit dt das betrachtete Flächenstück 
von der Anzahl 2 derselben durchsetzt wird, üeberall und stets 
ist dann durch £, 3R, 91 die Anzahl der Kraftlinien zu bezeichnen, 
welche ein gleich grosses, beziehlich der yx^ xx^ a;^-Ebene 



^) [Siehe Anmerkung 33 am Sehluss des Buches.J 
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paralleles Flächenstück durchschneiden. Die Zahl der £j:aft- 
Ijnien, welche unser besonderes Flächenstück durchsetzen, ändert 
sich nun aus verschiedenen Ursachen; wir wollen den Beitrag, 
welchen jede einzelne Ursache liefert, gesondert betrachten. 
Insofern erstens die genannte Anzahl sich verändern würde, 
wenn auch das Flächenstück in seiner ursprünglichen Lage 
verharrte, beträgt die AenderuDg d& j dt . dt^ wenn wir nämlich 
mit dem Symbol d2 j dt die Aenderungsgeschwindigkeit von g 
in einem Punkte bezeichnen, welcher in Bezug auf unser Coordi- 
natensystem ruht Insofern zweitens das Flächenelement mit 
der Geschwindigkeit a, ^, y zu Orten fortgetragen wird, an 
welchen andere Werthe des S herrschen, beträgt die Aenderungs- 
geschwindigkeit {ad2ldx-\- ßdüjdy -^yd^ldx) dt. Insofern 
sich drittens die Ebene des Elementes mit der Geschwindigkeit 
da I dy um die «-Axe und mit der Geschwindigkeit da j dx 
um die y-Axe dreht, werden Kraftlinien in das Element auf- 
genommen, welche ursprünglich demselben parallel waren, es 
beträgt der Beitrag aus dieser Quelle — (3Jlda j dy -^^Ida I dx)dt. 
Endlich vergrössert das Element seinen Inhalt mit der Ge- 
schwindigkeit dß l dy-\'dy I dx und wächst hierdurch die be- 
trachtete Zahl um den Betrag ^{dßjdy -{-dyjdx) dt Sind 
die aufgezählten Beiträge sämmtiüch Null, so ist eine Aenderung 
der betrachteten Zahl nicht möglich, wir haben also die Ur- 
sachen der Aenderung erschöpft und da sämmtliche Beiträge 
sehr klein sind, so entspricht ihre Summe der Gesammtänderung. 
Wir können aber diese letztere auch in anderer, mehr physi- 
kalischer Weise zerlegen, nämlich in den Beitrag, welchen das 
Vorhandensein der elektrischen Kräfte in der Nachbarschaft 
allein und den Beitrag, welchen die Bewegung allein hervor- 
bringen würde, wenn jedesmal die andere dieser Ursachen fehlte. 
Nach den für ruhende Leiter geltenden Gesetzen ist der erstere 
Beitrag gleich llA.(dZldy — dY j dx)dt'^ der letztere ist nach 
unserer neu hinzugetretenen Behauptung gleich Null; der erstere 
allein stellt also schon die Gesammtänderung dar. Wir setzen 
die beiden für die Gesammtänderung erhaltenen Ausdrücke ein- 
ander gleich, dividiren durch dt^ multipliciren mit -4, addiren 
und subtrahiren die Glieder ad3Jlldy-{'ad3lldx^ ordnen in 
zweckmässiger Weise und erhalten so, indem wir die gleichen 
Ueberlegungen auch für die übrigen Componenten der mag- 
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netischen und für die Componenten der elektrischen Kraft 
durchführen, das folgende System der Grundgleichungen für 
bewegte Körper: 
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ZU deren Vervollständigung die linearen Beziehungen gehören, 
welche die Polarisationen und die Strömungscomponenten mit 
den Kräften verbinden. Die Constanten dieser Kelationen sind 
als Functionen der sich ändernden Zustände der bewegten Materie 
und insofern auch als Functionen der Zeit zu betrachten. i) 

Unsere Ableitung der Gleichungen (1») und (1„) erforderte 
nicht, dass das benutzte Coordinatensystem absolut im Baume 
ruhte. Wir können daher unsere Gleichungen von dem zuerst 
gewählten Coordinatensystem ohne Aenderung der Form auf 
jedes beliebige andere, im Baume beliebig bewegte Coordina1;ßn- 
system dadurch transformiren, dass wir unter a, /?, y die rela- 



^) [Siehe Anmerkimg 34 am Schluss des Buches.] 
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tiven Geschwindigkeitscomponenten in Bezug auf das neuge- 
wählte Coordinatensystem verstehen, und ebenso die von der 
Kichtung abhängenden Constanten «, /i, A, X', Y*^ Z ia jedem 
Augenblicke auf dieses beziehen. Daraus geht hervor, dass die 
absolute Bewegung eines starren Eörpersystems keinen Einfluss 
auf irgend welche inneren elektrodynamischen Yorgänge in dem- 
selben habe, sofern nur wirklich alle in Betracht kommenden 
Körper, also auch der Aether, an der Bewegung theilnehmen. 
Es geht ferner aus dieser Ueberlegung hervor, dass wenn sich 
auch nur ein einzelner Theil eines bewegten Systems bewegt 
wie ein starrer Körper, dass dann in diesem Theile sich die 
Yorgänge gerade so abspielen, als wie in ruhenden Körpern. 
Hat also die vorhandene Bewegung dennoch einen Einfluss auf 
diesen Theil, so kann doch dieser Einfluss nur entstanden sein 
in denjenigen Gebieten des Systems, in welchen Yerzerrungen 
der Elemente stattfinden und muss sich von dort secundär fort- 
gepflanzt haben zu denjenigen Gebieten, welche sich nach Art 
starrer Körper bewegen. Wird beispielsweise eine feste Metall- 
masse im magnetischen Felde plötzlich verschoben, so hat nach 
unseren Gleichungen diese Bewegung unmittelbar, d. h. gleich- 
zeitig nur auf die Oberfläche und die Umgebung der Metallmasse 
einen Einfluss und ruft hier elektrische Ejäfte hervor, welche 
sich dann secundär, d. h. etwas später in das Innere der Masse 
fortpflanzen und hier Strömungen erzeugen. 

Die aufgestellten Gleichungen sind nach Form und Absicht 
verwandt mit denjenigen, durch welche von Helmholtz im 78. 
Bande des Borchardt'schen Journals das Yerhalten der elek- 
trischen und magnetischen Kräfte in bewegten Körpern dar- 
stellte.^) Die Bezeichnungen sind zum Theil von dort entlehnt. 
Doch sind unsere Gleichungen von den dort gegebenen nicht 
etwa nur der Form nach verschieden, vielmehr auch dem Inhalt 
nach hinsichtlich solcher Glieder, welche bisher an der Erfahrung 
nicht geprüft werden können. Maxwell selbst scheint mir von 
einer consequenten Einreihung der Erscheinungen in bewegten 
Körpern in sein System abgesehen zu haben.') Die zahlreichen 



^) V. Helmholtz, Ges. Abhandl. 1. p. 745, Borchardt's Joum. f. 
Mathem. 78. p. 278. 1874. 

*) [Siehe Anmerkung 35 am Schlnss des Buches.] 
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Betrachtungen, welche er derartigen Erscheinungen widmet, be- 
schränken sich auf Fälle, oder begnügen sich mit Annäherungen, 
welche eine Unterscheidung zwischen den Theorien der Femkräfte 
und denen der yermittelten Wirkung nicht nöthig machen. 

2. Physikalische Bedeutung der einzelnen Glieder. 

Die Gleichungen (1.) und (1„) geben uns den zukünftigen 
Werth der Polarisationen in jedem festen Punkte des Baumes 
oder, wenn wir lieber wollen, in jedem Theilchen der bewegten 
Materie als eindeutig bestimmte Folgeerscheinung der gegen- 
wärtigen elektromagnetischen Zustände und der gegenwärtigen 
Bewegung in der Nachbarschaft des betrachteten Punktes. Dies 
ist nach der Anschauung unseres Systemes die physikalische 
Bedeutung derselben. Ganz anders fasst die übliche Anschauung 
die durch jene Gleichungen gegebene Verknüpfung auf. Sie 
sieht in den linksstehenden Aenderungsgeschvmidigkeiten der 
Polarisationen die Ursache, in den rechtsstehenden inducirten 
Kräften die Folgeerscheinung. Entstanden ist diese Yorstellung 
durch den Umstand, dass uns die Polarisationen und ihre 
Aenderungen meist eher und deutlicher bekannt werden, als die 
gleichzeitig stattfindenden Ejäfte, dass also die linken Seiten der 
Gleichungen in Hinsicht unserer Eenntniss das frühere sind. 
Es hat auch diese Vorstellung sehr grosse Vortheile in den uns 
am meisten interessirenden Fällen; vom allgemeinen Standpunkte 
aus aber begegnet sie dieser Schwierigkeit, dass die Kräfte nicht 
eindeutig durch die Aenderungsgeschwindigkeiten der Polari- 
sationen entgegengesetzter Art bestimmt sind, sondern von diesen 
Aenderungen unabhängige Summanden enthalten. Die übliche 
Theorie hilft sich, indem sie diese Summanden als elektrosta- 
tische oder magnetische Kräfte den ihrer Angabe nach durch 
unsere Gleichungen allein bestimmten elektrodynamischen Kräften 
entgegenstellt. Obwohl wir eine solche Sonderung nicht billigen 
und daher die übliche Vorstellung über den Gausalzusammen- 
hang nicht annehmen können, ist es doch nicht ohne Interesse, 
zu zeigen, in welcher Weise in den einzelnen Gliedern unserer 
Gleichungen die von der üblichen Theorie eingeführten Partial- 
kräfte enthalten sind. Zu dem Ende zerlegen wir die Kräfte in 
der Form X=Xi + X^ etc., L=Li+Z/2 etc. und setzen: 
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( X, = A{rm-ß3l), L, = A(ßS-yW. 

(2) Y,=A{a3l-r2), M,= A(ydi-aSh 

[ Z^ = A{ß& — aW), N^ = A{a^ — ßTi\ 

wodurch wir dann für die JC2? ^«i ^21 A? ^2-, ^% Gleichungen 
erhalten, welche aus den für X^ F, Z, L, Jtf, N bestehenden 
Gleichungen (1») und (Ib) durch "Weglassung der zweiten und 
dritten Glieder der linken Seiten hervorgehen. Nun ist zunächst 
die Resultante der X^ Y^ Z^ eine elektrische Kraft, welche auf- 
tritt, sobald ein Körper sich im magnetischen Felde bewegt- 
Sie steht senkrecht auf der Richtung der Bewegung und der 
Richtung der magnetischen Kraftlinien, es ist diejenige Kraft, 
welche in engerem Sinne als die durch Bewegung inducirte 
elektromotorische Kraft bezeichnet zu werden pflegt Wir heben 
hervor, dass die Absonderung derselben aus der Gesammtkraft 
nach unseren Anschauungen schon deshalb eine physikalische 
Bedeutung nicht haben kann, weil dieser Anschauung die Vor- 
stellung widerspricht, als könne das magnetische Feld als 
solches im Inneren eines Körpers eine relative Bewegung gegen 
denselben besitzen. Ein Gegenstück der Kraft X^ Y^ Z^ ist die 
Kraft 2/1 Jfi ^1, welche sich in einem Nichtleiter bemerkbar 
machen muss, sobald derselbe durch die Kraftlinien eines elek- 
trischen Feldes bewegt wird; dieselbe ist noch durch keine 
Erfahrung bestätigt und fehlt in der älteren Elektrodynamik. 

Wenden wir weiter unsere Aufmerksamkeit der Resultanten 
der L9 ifs N^ zu und denken uns zu dem Zwecke die allge- 
meinen Lösungen der für diese Grössen bestehenden Gleichungen 
dargestellt als Functionen der Grössen 

w, dX/df, aidlldx + d'^Idy + dQldz) etc. 

Setzen wir diese letzteren Grössen in den Functionen sämmtiich 
gleich Null, so bleibt ein erster Theil der Kraft übrig, welcher 
nicht von elektrodynamischen Ursachen herrührt. Seine Compo- 
nenten besitzen nothwendigerweise ein Potential, er stellt die- 
jenige Fernkraft dar, welche nach der älteren Anschauung von 
magnetischen Massen ausgeht. Ein zweiter Theil der Kraft wird 
gegeben durch denjenigen Theil der Functionen, welcher zugleich 
und nur zugleich mit den w, «?, to verschwindet Er enthält die 
magnetische Femkraft, welche von den eigentlichen elektrischen 
Strömen auszugehen seheint. Den ganzen elektrodynamischen 
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Theil der Kraft L2 M^ N^ erhalten wir, wenn wir in dem Aus- 
druck des zweiten Theiies die Grösse 4:7t Äu ersetzen durch die 
Grösse : 

und entsprechend mit den i;, w verfahren. Es entspricht dies 
der Aussage, dass in Hinsicht der Erzeugung einer magnetischen 
Femkraft dem eigentlichen Strome gleich zu achten sei erstens 
die Veränderung einer elektrischen Polarisation, zweitens die 
convective Bewegung wahrer Elektricität. Der letzte Theil dieser 
Aussage findet in dem Eowland' sehen Versuche die gewünschte 
Bestätigung. 

Endlich beachten wir die Kraft X^ Y^ Zj. Es lässt sich 
zunächst auch aus dieser Kraft ein von den zeitlichen Ver- 
änderungen des Systems unabhängiger Theil absondern, welcher 
ein Potential besitzt und als elektrostatische Fernkraft behandelt 
wird. Aus der übrig bleibenden elektrodynamischen Kraft lässt 
sich ein zweiter Theil ablösen, welcher zugleich und nur zugleich 
mit den Grössen dZ I dt^ d3Jl I dt^ d3l ] dt verschwindet. Er 
stellt ofifenbar die Inductionskraft dar, welche von veränderlichen 
magnetischen Momenten herrührt, aber er enthält in versteckter 
Form auch diejenige elektrische Kraft, welche veränderlichen 
Strömen ihr Dasein verdankt. Endlich bleibt übrig ein dritter 
und letzter Theil, welcher als eine durch convectiv bewegten 
Magnetismus erregte elektrische Kraft gedeutet werden und zur 
Erklärung gewisser Erscheinungen der unipolaren Induction 
herangezogen werden muss. 

Diese Auseinandersetzungen zeigen, dass wir zu dem Glei- 
chungssytem (1 J und (Ib) auch dadurch hätten gelangen können, 
dass wir die Wirkung der von den- älteren Theorien geforderten 
Einzelkräfte addirt und eine Eeihe hypothetischer Glieder hin- 
zugefügt hätten, welche an der vorhandenen Erfahrung weder 
bestätigt, noch widerlegt werden können. Der Weg, welchen 
wir beschritten haben, machte eine geringere Zahl unabhängiger 
Hypothesen nothwendig. Wir wenden uns nunmehr dazu, aus 
unseren Gleichungen die wichtigsten allgemeinen Aussagen ab- 
zuleiten. 
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3. Bewegung von Magneten und elektrostatisck geladenen 

Körpern. 

Als unabhängige Ursachen für die Veräaderung der elek- 
trischen, bez. magnetischen Polarisation erscheinen in unserer 
Auffassung erstens die magnetischen, bez. elektrischen EJräfte, 
zweitens die Bewegung der materiellen Körper. Erstere Ursache 
allein bewirkt nach dem, was wir für ruhende Körper ableiteten, 
keine Verschiebung der wahren Elektricität in den nichüeitenden 
Körpern, keine Verschiebung des wahren Magnetismus überhaupt. 
Letztere Ursache bewirkt für sich allein wohl eine Verschiebung 
der Elektricität und des Magnetismus gegen den ruhenden Raum, 
aber sie vermag keine Verschiebung gegen die bewegte Materie 
zu bewirken, da diese Materie bei der Bewegung die Kraftlinien, 
als deren freie Enden Elektricität und Magnetismus betrachtet 
werden können, mit sich fortträgt Es ist also auch, wenn 
beide Ursachen zusammenwirken, für den wahren Magnetismus 
überhaupt, für die wahre Elektricität wenigstens in den Nicht- 
leitern eine relative Bewegung gegen die umgebende Materie 
ausgeschlossen; Elektricität und Magnetismus bewegen sich 
unter den genannten Umständen mit der Materie, in welcher 
sie sich finden, so, als ob sie unzerstörbar und fest an den 
Theilen derselben hafteten. Um die gleiche Ueberlegung in 
Zeichen durchzuführen, differentüren wir das eine Mal die 
Gleichungen (1»), das andere Mal die Gleichungen (Ib) be- 
ziehentlich nach xy x^ und multipliciren mit dem als ruhend 
angesehenen Baumelement et t, auf welches sich die fi, 9Jl etc. 
beziehen. Wir verstehen noch unter dx* ein Baumelement, welches 
zu jeder Zeit die im gegenwärtigen Augenblick in dx enthaltene 
Materie umschliesst, wir nennen de' beziehentlich dm' die in dx 
enthaltene Menge der W9,hren Elektricität, beziehentlich des 
wahren Magnetismus imd S', 9W etc. die auf dx' bezüglichen 
Werthe der S, 3R etc. Wir erhalten so: 



If 



(3.) 
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dtxdx'^ dy"^ dz ) 
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'^\dx'^dy'^dz)\dx'^dy « dz/)^'^ 



dt \\dx ' dy ' dzi ) dt 







(3.) 



'^^dx\dx~^ dy ' dzf'^P dy\dx'~dy''dz/ 

1 " <l»Vara; i"<ly "Td«/ 

, /d£ , d/? , d2L\/'ü I ^ I MU rfr 
i"\d«~f"dy "f"d»/\d«T~dy "r dz/i '^ 

4 ( du I dv • dw \ 

=^''\-dir-^-d^+-d7)- 

Diese Oleichungen enthalten unsere Aussage und ergänzen 
dieselbe hinsichtlich der Leiter. Sind die Geschwindigkeiten 
aßy so klein, dass die elektrischen und magnetischen Zustände 
in jedem Augenblicke statischen Zuständen unendlich nahe 
bleiben können und beschränken wir uns auf die Betrachtung 
solcher quasistatischen Zustände, so ist der gewonnene Lehrsatz 
hinreichend, aber auch nothwendig, um die Abhängigkeit der 
ineinander überführbaren Zustände voneinander zu bestimmen. 
Die Hinzufügung dieses Satzes erlaubt in derartigen Problemen 
die vollständigen, aber sehr complicirten Gleichungen (1») und 
(Ib) gleichwerthig zu ersetzen durch die sehr einfachen Gleichun- 
gen, welche für statische Probleme in ruhenden Körpern gelten 
und welche aus den Gleichungen (IJ und (1^) durch Nullsetzen 
der Geschwindigkeiten und der zeitlichen Aenderungen in allen 
Punkten des Baumes hervorgehen. Ohne den Begriff der Elek- 
tridtät und des Magnetismus einzuführen^ ist eine gleiche Ver- 
einfachung der Aussagen nicht möglich^ und hierin vor Allem 
scheint mir die ünentbehrlichkeit begründet, welche diese Be- 
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griffe für die Elektrostatik und die Darstellung der Erscheinungen 
an Magneten gewonnen haben. 

4. Induction in geschlossenen Bahnen. 

Die grössten Geschwindigkeiten, welche wir den uns um- 
gebenden Körpern ertheilen können, sind noch so klein gegen 
die Lichtgeschwindigkeit, mit deren reciprokem Werthe multi- 
plicirt die a, ß^ y in den Grleichungen (1») und (1„) auftreten, 
dass eigentliche elektrodynamische Wirkungen der Bewegung nur 
in dem einzigen besonderen Falle der genaueren Untersuchung 
zugänglich werden, dass diese Wirkungen in der Induction eines 
elektrischen Stromes in einer geschlossenen metallischen Leitung 
bestehen. Um die Grösse solcher Wirkungen in geschlossenen 
Bahnen zu bestimmen, fassen wir ein beliebiges, nicht ge- 
schlossenes Flächenstück c6 ins Auge, welches, im Inneren der 
betrachteten Materie gelegen, sich mit den bewegten materiellen 
Theilchen, durch welche es einmal geführt wurde, verschiebt 
Die augenblickliche Grenzcurve dieses Flächenstückes heisse s. 
f' bedeute die Zahl der magnetischen Kraftlinien, welche zu 
jeder Zeit die Fläche a> durchschneiden. Als unabhängig wir- 
kende Ursachen, welche eine Aenderung Ton C' herbeiführen, 
sehen wir wiederum an: erstens die elektrischen Kräfte, zweitens 
die Bewegung der Materie. Würde erstere Ursache allein wirken 
würde also das System ein ruhendes sein, so wäre die mit A 
multiplicirte Aenderungsgeschwindigkeit von ^ gleich dem um 
den ganzen Umfang s genommenen Integral der elektrischen 
Kraft, das Integral genommen in einem Sinne, welcher von der 
Seite der positiven Normale aus gesehen, dem der Drehung des 
Uhrzeigers entspricht Die Bewegung allein wirkend aber würde 
eine Aenderung von ^ nicht zur Folge haben, da sie mit der 
Fläche (b auch die diese Fläche durchsetzenden Kraftlinien fort- 
führte. Es ist also auch in dem wirklichen Falle des Zusammen- 
wirkens beider Ursachen das um die beliebige geschlossene 
Curve s in dem angegebenen Sinne genommene Integral der 
elektrischen Kraft gleich der mit A multiplicirten Aenderungs- 
geschwindigkeit der Zahl der magnetischen Kraftlinien, welche 
eine anfänglich durch die Curve s begrenzte, der Bewegung 
folgende, übrigens aber beliebige Fläche c6 durchsetzen. Der 
Satz gilt auch in dem besonderen, aber für den Versuch dnzig 
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wichtigen Falle, dass die Curve s der Bahn eines linearen 
Leiters folgt und wird nicht ungültig dadurch, dass die Be- 
wegung hinreichend langsam ist, um die entstehenden Zustände 
beständig als stationäre, den entstehenden Strom als gleichförmig 
in allen Theilen der Leitung s erscheinen zu lassen. 

Um unsere Ueberlegung in Zeichen zu kleiden, nennen wir 
n'^, n',y^ n\x die Winkel, welche in jedem Augenblick die 
Normale des Elementes cUo der bewegten Fläche c6 mit den 
Axen büdet. S' W SR' seien die Werthe der S 3« SR in diesem 
Elemente. Es seien ferner bezeichnet mit da>j n,a;, n, ^, n,^, 
die Wertiie der dc6, w',a;, n',y, n\z in der Anfangdage. Wir 
beachten, dass wir aus rein geometrischen Gründen haben: 

|-(rfri>cosn>)=dü>{(5| + §^)cosn,x-§|cosn,y-§^cosn,x}, 
^(rfc6cos<y)=dco{-gcosn,a:+(^ + |^)cosw,y-^cosw,4 
^^-(dc6cos<^)=dco{-^cosn,a;-|fcosn,j^+(|| + ^)cosn,*}, 

und erhalten also: 



dt 



= -~ f (S' cos n',x-\-W cos n\ y + 5R' cos n\ %)dd) 



, f/dm I d9t I od^ I d9l\ ^ 

— fm^cosn,xdo)—f3t^cosn,yd(o-\-fyi(j^-\-^)oo8n,xd(o; 
demnach unter ZahüUenahme der Gleichungen (1.) und (U): 

^^=/{(lf-^>'^(g-r>«*+(g-|f)-»-')*» 

= f {Xdx^Tdy-\-Zdx), 

das letzte Integral um den Umfang s der Fläche o) genommen. 
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In besonderen Fällen vereinfacht sich der gewonnene Satz. 
Ist es möglich, einen einfach zusammenhängenden Baum abzu- 
grenzen, welcher die bewegte Gorve s vollständig enthält und in 
welchem sich wahrer Magnetismus nicht findet, so ist es offenbar 
ohne Einfluss, ob die HtilMläche c6 der Bewegung der mate- 
riellen Theile folgt oder eine von derselben unabhängige Yer- 
schiebung erleidet, wenn sie i^ur innerhalb jenes Baumes sich 
hält und von der Gurve s begrenzt bleibt In diesem Falle 
dürfen wir einfacher und darum doch eindeutig aussagen: das 
Integral der elektrischen Kraft um die geschlossene Curve s ge- 
nommen sei gleich der mit A multiplicirten Aenderungs- 
geschwindigkeit der Zahl von magnetischen Exaftlinien, welche 
von der Curve s umfasst werden. Halten wir die gemachte 
Voraussetzung fest und ist obendrein trotz der Bewegung von ä 
die magnetische Polarisation in jedem festen Punkte des Baumes 
constant, so dürfen wir sagen, die in der Gurve s inducirte Kraft 
sei gleich der mit A multiplicirten Zahl der im Baume ruhend 
gedachten magnetischen Kraftiinien, welche die Gurve s bei ihrer 
Bewegung in bestimmtem Sinne durchschneidet. Bühren die 
magnetischen Kräfte, unter deren Einfluss sich die Gurve s be- 
wegt, einzig und allein von dem Einflüsse des gleichförmigen 
Stromes in einer Strombahn t her, so ist die Zahl der s durch- 
setzenden Kraftiinien, wie wir sahen^), gleich dem Product aus 
dem Neumann'schen Potential der Gurven s und t aufeinander 
und der Stromstärke in i. In diesem Falle giebt also die mit 
A multiplicirte Aenderung des genannten Productes auf die Zeit- 
einheit berechnet die in der Gurve s wirksame elektromotorische 
Kraft 

In der einen oder anderen Form enthalten diese Sätze alle 
bekannten sorgfältig untersuchten Fälle der Induction. Auch 
die Gesetze der unipolaren Induction lassen sich aus der all- 
gemeinen Aussage leicht herleiten. Inductionserscheinungen in 
dreifach ausgedehnten Körpern sind nur in beschränktem Maasse 
quantitativ erforscht worden. Die Gleichungen, durch welche 
Jochmann^ und andere den Umfang der gefundenen That- 
sachen wiedergeben konnten, entstehen unmittelbar aus unseren 



1) Siebe Seite 246. 

•) Jochmann, Crelle's Joum, 63. p. 1. 1863. 
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allgemeinen Gleichungen durch Weglassung einer Beihe von 
Gliedern, welche infolge der besonderen Natur der behandelten 
Probleme verschwinden. 

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass wir den allge- 
meinen Satz der Induction in eine weitere, sehr elegante Form 
kleiden können^ wenn wir uns erlauben, von einer selbstständigen 
Bewegung der Erafüinien zu reden und allgemein jede Aende- 
rung der magnetischen Polarisation als die Folge einer solchen 
Bewegung der Kraftlinien anzusehen. Wir können alsdann auch 
allgemeingültig und erschöpfend aussagen: es sei die in einer 
beliebigen geschlossenen Curve s inducirte elektrische Kraft 
gleich der mit A multiplicirten Zahl der magnetischen Kraft- 
linien, welche in der Zeiteinheit von der Curve s in bestimmtem 
Sinne durchschnitten werden. Indessen, wenn gegen die ge- 
legentliche Benutzung der zu Grunde liegenden Anschauungs- 
weise nichts einzuwenden ist, so thun wir doch besser, sie in 
der gegenwärtigen Abhandlung zu vermeiden. Denn die von 
Faraday ebenfalls benutzte, von Poynting^) entwickelte Vor- 
stellung, als könnten die Kraftlinien eine relative Bewegung 
gegen das umgebende Medium besitzen^ ist zwar höchst be- 
merkenswerth und mag durchführbar sein; sie ist aber durchaus 
verschieden von der hier benutzten Anschauung, derzufolge die 
Kraftiinien lediglich ein Symbol für besondere Zustände der 
Materie darstellen. Es hat keinen Sinn, von einer selbstständi- 
gen Bewegung solcher Zustände zu reden. Auch ist zu be- 
merken, dass die controlirbare Ab- und Zunahme der Kraft- 
linien in allen Theilen des Baumes die unterstellte Bewegung 
der Kraftlinien noch nicht eindeutig bestimmt Der eben aus- 
gesprochene Satz würde daher an sich auch nicht in allep 
Fällen eindeutig die Grösse der Induction liefern, sondern viel- 
mehr als eine Definition zu betrachten sein, durch welche unter 
den möglichen Bewegungen der Kraftlinien eine bestimmte als 
die wirkliche bezeichnet wird. 

5. Behandlung von Gleitflächen. 

An der Grenze zweier heterogenen Körper können die elek- 
trodynamischen Constanten in unstetiger Weise von einem Werthe 

1) J. H. Poynting, Phil. Trans. 2. p. 277. 1885. [Siehe auch An- 
merkung 86 am Schlius des Buches.] 
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ZU einem anderen übergehen, ohne dass gleichzeitig die 6e- 
schwindigkeitscomponenten aßy bh dieser Grenzfläche unstetige 
Aenderungen erlitten. Als Unstetigkeitsflächen dieser Art sind 
zu betrachten die Berührungsflächen zwischen festen Körpern 
und Flüssigkeiten oder zwischen Flüssigkeiten untereinander; 
auch steht es uns frei, von dieser Beschaffenheit den XJebergang 
an der Grenze der Körper gegen den Aether yorauszusetzen. 
Das Hinzutreten der stetigen Bewegung giebt an solchen Un- 
stetigkeitsflächen zu neuen Betrachtungen keinen Anlass; die 
Zustände der materiellen Theile auf beiden Seiten der Fläche 
sind durch dieselben Relationen mit einander verknüpft, welche 
auch in ruhenden Körpern Gültigkeit haben. 

Anders liegt die Sache für Flächen, an welchen auch die 
Geschwindigkeitscomponenten unstetigen Aenderungen unter- 
liegen. Da nach einer Bemerkung der Einleitung die Unstetigkeit 
nur die zur Grenzfläche parallelen Componenten der Geschwindig- 
keit betreffen kann, so bezeichnen wir Flächen dieser Art passend 
als Gleitflächen. Sie können sich finden zwischen festen Körpern, 
welche einander berühren; auch ist es bisweilen bequem und 
bei unserer ünkenntniss des wahren Yerhältnisses alsdann auch 
erlaubt, die Grenzfläche eines Körpers gegen den Aether als 
eine Gleitfläche anzusehen. Wie wir ebenfalls schon in der 
Einleitung bemerkten^ behandeln wir eine Gleitfläche als den 
Grenzfall einer Uebergangsschicht, in welcher die Bewegungen 
und möglicherweise auch die elektrodynamischen Constanten 
zwar sehr schnell, aber doch stetig von einem Werth auf einen 
anderen übergehen. Diese Auffassung verbürgt uns, dass die 
allgemeinen Sätze, welche wir bisher ableiteten, nicht ungültig 
werden in einem Systeme, in welchem sich Gleitstellen vorfinden, 
sie findet ihre Berechtigung darin, dass sie zu Widersprüchen 
mit der Erfahrung nicht führt. Damit sie hinreichend sei, um 
die Verhältnisse ii^ der Grenzfläche zu bestimmen, muss die Art 
des Uebergangs gewissen allgemeinen Beschränkungen unter- 
worfen werden. Wir geben diese Beschränkungen in der Gestalt 
von Yoraussetzungen über die Endlichkeit einer Beihe von 
Grössen auch in der Uebergangsschicht selbst. Von dem Auf- 
treten elektromotorischer Kräfte in der Gleitfläche sehen wir ab. 
Wir verlegen den Anfangspunkt des Coordinatensystems, auf 
welches wir uns beziehen, in einen beliebigen Punkt des in 
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Betracht genommenen Elementes der Uebergangsschicht und 
lassen ihn diesem Punkte auch bei der Bewegung folgen. Wir 
geben femer der z-Axe eine solche Richtung, dass sie auf dem 
Elemente der Gleitfläche senkrecht steht und auch bei der 
Bewegung senkrecht bleibt Die Uebergangsschicht bildet dann 
stets die unmittelbare Nachbarschaft der xy- Ebene. Wir 
setzen voraus, dass auch in der Uebergangsschicht selbst die 
Grössen: 

X Y Z L M N 

$ ^ 3 s a» 31 

u V w a ß y 

endlich bleiben, ebenso die Differentialquotienten dieser Grössen 
parallel zur Gleitfläche, also nach x und y, femer die Differential- 
quotienten der Grössen: 

$ ?) 3 S SÄ 3« 
nach der Zeit t. Dagegen dürfen wir nicht ausschliessen, dass 
die Differentialquotienten nach z unendlich werden, mit Aus- 
nahme von dy I dz^ welches zufolge der erwähnten Bemerkung 
der Einleitung endlich bleiben muss. y selbst ist demnach 
überall in der Uebergangsschicht verschwindend klein. Dies 
vorausgesetzt, multipliciren wir die ersten beiden Gleichungen 
der Systeme (1») und (Ib) mit dz^ integriren nach x durch die 
Uebergangsschicht hindurch zwischen zwei derselben äusserst 
naheliegenden Funkten und beachten, dass bei der Kürze des 
Integrationsweges das Integral jeder in der Schicht endlich blei- 
benden Grösse verschwindet Wir erhalten so, indem wir den 
Index 1 auf die eine Seite, den Index 2 auf die andere Seite 
der Grenzfläche beziehen, die vier Gleichungen: 

2 2 

1 1 

2 2 

(5b) -AJ^-^dx = ]^-M^, Äf8-^dz = L,-L^. 

Dieselben geben die Verknüpfung der zur Grenzfläche tangen- 
tialen Kraftcomponenten auf beiden Seiten derselben miteinander. 
Die zur Grenzfläche normalen Componenten sind hier wie in 
ruhenden Körpern verknüpft durch die Bedingung, dass die 

Hertz, Abhandlangen. 18 
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Flächendichtigkeit des wahren Magnetismus in der Grenzfläche 
sich nicht auf andere Weise ändern könne, als durch Gonvection 
und die Flächendichtigkeit der wahren Elektricitat nicht auf 
anderem Wege, als entweder durch Gonvection oder durch einen 
eigentlichen Strom. 

Ist das betrachtete Element der Grenzschicht von einer 
Belegung mit wahrer Elektricitat und wahrem Magnetismus frei, 
so sind 3 ^^^ ^ ün Innern der Uebergangsschicht constant, 
die Gleichungen (5J und (5b) nehmen dann die einfacheren 
Formen an: 

(5e) X^-X,=J3l{ßt-ß^), Y^-Y^=Ä3l{(H-a,) 
(5a) I^-I^ = AS (Ä-Ä), M^-M^ = AS (ai--a^). 

Um ein Beispiel zu geben, in welchem diese Gleichungen 
zur Anwendung kommen würden, denken wir uns, dass ein fester 
Rotationskörper um seine Axe sich drehe in einem ihn eng 
umschliessenden Hohlraum eines anderen festen Körpers. Wird 
dies System dem Einfluss einer magnetischen Kraftvertheilung 
unterworfen, welche symmetrisch um die Botationsaxe ist, so 
wird nach unserer Auffassung weder im Innern des rotirenden 
Körpers, noch auch im Innern der ihn umhüllenden Masse ein 
Anlass zum Auftreten elektrischer Kräfte vorliegen. Solche 
Kräfte werden in der That ausbleiben, wenn die magnetische 
Erregung sich ganz auf das Innere des einen oder des anderen 
Körpers beschränkt Durchsetzen aber die Kraftlinien die Fläche, 
in welcher beide Körper an einander gleiten, so werden an dieser 
Fläche die durch Gleichung (5c) gegebenen elektromotorischen 
Kräfte wachgerufen, welche sich in das Innere der Körper ver- 
breiten und dort die elektrischen Spannungen und Ströme er- 
zeugen, über deren thatsächüches Auftreten unter solchen Ver- 
hältnissen uns die Versuche nicht im Zweifel lassen. Sind die 
betrachteten Körper Nichtleiter und unterwerfen wir sie dem 
Einfluss elektrischer Kräfte, welche zur Botationsaxe symmetrisch 
vertheilt sind und an der Gleitfläche nicht verschwinden, so 
ruft nunmehr die eingeleitete Bewegung zufolge der Gleichungen 
(5d) in der Nachbarschaft magnetische Kräfte hervor. Derartige 
Wirkungen sind allerdings noch nicht mit gleicher Sicherheit 
wie die zuerst erwähnten beobachtet worden, doch liegt wenig- 
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stens eine Andeutung derselben in den Yersuchen des Herrn 
Röntgen vor.^) 

In dem allgemeinen Falle, in welchem sich an der Orenz- 
fläche eine Belegung wahrer Elektcicitat und wahren Magnetis- 
mus findet, genagt die Kenntuiss der Flächendichtigkeit der- 
selben allein nicht, um die Integrale der Gleichungen (5J und 
(5b) zu ermitteln; es muss vielmehr weiter bekannt sein, in 
welchem Maasse in der üebergangsschicht Elektricitat und 
Magnetismus an der Bewegung des einen und des anderen der 
sich berührenden Körper theilnehmen. Diese Unbestimmtheit 
liegt durchaus in der Natur der Sache. Man denke sich in 
dem Bowland 'sehen Versuch über die magnetische Wirkung 
der conyectiy bewegten ElektricitSt die elektiisirte Scheibe roti- 
rend anstatt in Luft in einem eng umschliessenden festen Iso- 
lator. Die magnetische Wirkung würde offonbar bis zum Ver- 
schwinden herabsinken in dem Maasse, in welchem die Elek- 
tricitat Yon der Oberfläche der rotirenden. Scheibe auf die be- 
rührende Oberfläche des ruhenden Körpers überginge. 

6. Erhaltung der Energie. Ponderomotorische Kräfte. 

Wir denken uns den üebergang des Systems aus dem 
Anfangszustand in den Endzustand während eines jeden Zeit- 
elementes in zwei Stadien zerlegt Das erste Stadium soll 
sämmtliche materiellen Theile aus der Anfangslage in die End- 
lage überführen und dabei die KrafÜinien lediglich der Be- 
wegung der materiellen Theile folgen lassen. In dem zweiten 
Stadium soll die Wirkung der nunmehr vorhandenen elektrischen 
und magnetischen Kräfte zur Geltung kommen und auch die 
elektromagnetischen Zustände in die Endlage überführen. Die 
Aenderung, welche die elektromagnetische Energie des Systems 
während des ganzen üeberganges erfährt, ist die Summe der 
Aenderungen, welche sie in den beiden Stadien erleidet Die 
Vorgänge während des zweiten Stadiums sind Vorgänge in 
ruhenden Körpern; wir wissen bereits, in welcher Weise bei 
solchen Vorgängen die Aenderungen der elektromagnetischen 
Energie durch andere Formen der Energie compensirt werden. 
Während ^es ersten Stadiums aber ändert sich die elektro- 



») W. C. Röntgen, Wied. Ann. 35. p. 264. 1888. 

18* 
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magnetische Energie eines jeden materiellen Tbeiles des Systems 
ebenfalls; es bleibt also übrig, Bechenschaft abzulegen über den 
Verbleib der so verminderten oder den Ursprung der so ver- 
mehrten elektromagnetischen Energie. Für den umfang der 
vorhandenen Erfahrung lässt sich ohne Unsicherheit die Richtig- 
keit der Aussage erweisen, dass in jedem vollständigen elektro- 
magnetischen System die in Bede stehende Energie compensirt 
wird durch die mechanische Arbeit, welche während des- betrach- 
teten Zeitelementes von den elektrischen und magnetischen pon- 
deromotorischen Kräften des Systems geleistet wird. Als allge- 
meingültig angenommen reicht indessen diese Aussage noch 
nicht hin, um allgemein und mit Strenge die ponderomotorischen 
Kräfte aus den berechenbaren Aenderungen der elektromagne- 
tischen Energie abzuleiten. Wir fügen deshalb derselben zwei 
ihr nicht widersprechende Annahmen hinzu, welche nicht durch 
die Erfahrung, sondern durch unsere besonderen Anschauungen 
gefordert werden. J)ie erste Annahme erklärt die angegebene 
und für jedes vollständige elektromagnetische System erfahrungs- 
mässig zutreffende Aussage auch für jeden beliebigen materiellen 
Theil eines solchen Systems für gültig. Die zweite Annahme 
sagt aus, dass ein beliebiger Theil des Systems auf das übrige 
System keine anderen ponderomotorischen Kräfte ausüben könne, 
als Druckkräfte, welche an der gemeinsamen Oberfläche von 
den Elementen des ersten Theils auf die berührenden Elemente 
des übrigen Theils ausgeübt werden und welche in jedem Punkte 
der Berührungsfläche lediglich von den elektromagnetischen Zu- 
ständen der unmittelbaren Nachbarschaft abhängig sind. Durch 
die erste Annahme sind eindeutig die von der zweiten Annahme 
geforderten Druckkräfte bestimmt; wir wollen die Grösse der- 
selben ableiten und zeigen, dass sie hinreichen, um die That- 
sachen der unmittelbaren Wahrnehmung zu erklären. Dass 
dann auch in bewegten Körpern dem Princip von der Erhaltung 
der Kraft Genüge geleistet ist, geht aus der Ableitung der Druck- 
kräfte selber hervor. 

Fassen wir während des Zeitelementes dt die magnetische 
Energie eines materiellen Theilchens ins Auge, dessen veränder- 
liches Volumen dt' genannt werden möge, während dt den 
Werth von dt' im Beginne des Zeitelementes dt bezeichne. Den 
Anfangspunkt des benutzten Goordinatensystems legen wir zur 
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Yereinfachung der Betrachtungen dauernd in einen materiellen 
Punkt des Raumes d t'. Würde sich d t* bewegen wie ein starrer 
Körper, indem es seine Kraftlinien mit sich fortführt, so würde 
sich sein Energieinhalt nicht ändern. Allgemein muss also die 
Aenderung dieser Energie lediglich eine Pimktion der Verzerrun- 
gen sein, welche dt' infolge der Bewegung erleidet; unsere Auf- 
gabe ist zunächst, jene Aenderung in dieser Form darzustellen. 
Es ändern sich nun aber infolge der Yerzerrungen nicht allein 
die Polarisationen, sondern auch die Eigenschaften des mate- 
riellen Trägers derselben, also die magnetischen Constanten. 
Um diese Aenderung in die Rechnung einführen zu können, 
müssen wir eine Reihe weiterer Bezeichnungen festsetzen. Wir 
definiren zunächst neben den Gonstanten /jl eine Reihe von Con- 
stanten jui' durch die Bestimmung, dass sein soll: 

SIL + a» Jf + 31N 
= /jLxi Lq -\- 2/^19 LM-\- etc. 

= i^ii% + 2/iia'S3R + öte. 
Die jLt' sind also die Coefficienten der S, SR, 31 in den 
linearen Functionen dieser Grössen, durch welche die Kräfte 
dargestellt werden. Wir nennen femer für den Augenblick ^rj C 
die Verschiebungen, welche der Punkt, dessen Geschwindigkeiten 
aßy sind, aus der im Anfang der Zeit dt innegehabten Lage 
erleidet. Es sind dann die Grössen: 

d« ""^*' dy ^ dx ~^^' ®^- >'' 

die Componenten der Verzerrungen des Elementes dif^ in welchem 
die Verschiebungen ^rjC sich finden. Die Constanten jll' sind 
Functionen dieser Grössen, sie hängen ausserdem ab von den 
Drehungen ^, a, t, welche das Element neben der Verzerrung 
erleidet. Da während des Zeitelementes dt sowohl die x^^ ^y, 
etc., als die ^, a, r verschwindend klein bleiben, so ist die Ab- 
hängigkeit eine lineare, sie ist uns bekannt, sobald uns die 
Differentialquotienten der /jf nach den ö, ö, t, x^r, ajy, etc. ge- 
geben werden. Die DifTerentialquotienten nach den ^, a, t sind 
aus den augenblicklichen Werthen der jll' selbst zu berechnen. 
Für die Differentialquotienten nach den Xx^ ajy, etc. aber ist 
dies nicht möglich und wir müssen daher annehmen, dass uns 
anderweitig gegeben werden die Grössen: 

») Vgl. G. Kirchhoff, Mechanik p. 123. 1877. 
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AfhL — ,, ' ABl.— ., ' ßfp 

dxx ~f^ '11' dxy ~"^i '1*' ' 

-5^^— /*itmi -5^—/^« 11t, ero., eic. 

Die so definirten 36 Gonstanten entsprechen offenbar mag- 
netischen Eigenschaften des besonderen den Baum dtf erfüllenden 
Stoffes in seinem aagenblickUchen Zustande der Deformation; 
keine dieser Gonstanten können wir zu unserem Yorhaben ent- 
behren, keine können wir auch aus den bisher behandelten 
magnetischen Eigenschaften des Stoffes a priori ableiten. Durch 
geeignete Orientirung des benutzten Goordinatensystems lässt 
sich die Zahl der geforderten Gonstanten vermindern; eine 
Yerminderung tritt ebenfalls ein, wenn Symmetrieverhältnisse 
hinsichtlich des. gewählten Goordinatensystemes obwalten. In 
dem einfachsten Falle, in welchem die Substanz sowohl im 
Anfangszustande isotrop ist, als auch trotz jeder eintretenden 
Deformation isotrop bleibt, in einer Flüssigkeit also, sinkt die 
Zahl der neuen Gonstanten auf eine einzige herab, welche als- 
dann zusammen mit der einen Magnetisirungsconstanten die 
magnetischen Eigenschaften in ausreichender Weise definirt Es 
erscheint übrigens nicht unwahrscheinlich, dass auch im allge- 
meinen Falle nothwendige Beziehungen zwischen den Gonstanten 
sich nachweisen lassen, welche dieselben auf eine kleinere Anzahl 
unabhängiger Gonstanten zu redudren gestatten. 

Diese Bezeichnungen nun vorausgesetzt, erhalten wir für 
die in der Zeiteinheit erfolgende Aenderung des magnetischen 
Energieinhaltes des Baumes dt* nacheinander die folgenden 
Ausdrücke: 

(Ä{-fc (2-^ + 3»^+^^'^^} 

= -fc { '^^ ^ (^1 ' S* + 2/ii, ' Saw + etc.) 

+ (SL + awjf + SR jv) ^^ de] 
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"Wir entfernen in dem letzten derselben die Differentialquo- 
tienten nach t Für die Grössen dSi j dt^ dW j dt^ d3l f dt geben 
uns die Gleichungen (1,), indem wir in denselben nur den Ein- 
fluss der Bewegung berücksichtigen und die Geschwindigkeiten 
a, /$, ^ in Hinblick auf die besondere Wahl unseres Coordinaten- 
systems gleich Null setzen: 

Ferner haben wir für die Grösse djLiiildt: 
dt dx^ ' dt ' dx„ ' dt ^ 

T^i de dt ^^"'' 

Analoge Ausdrücke leiten wir ab für d/jLi^' I dt^ etc. Wir 
setzen alle diese Ausdrücke in die rechte Seite der Gl. (6) ein, 
es wird alsdann diese Seite eine homogene lineare Function der 
neun Differentialquotienten der aßy nach den xyx. Wir können 
und wollen aber diese Function so ordnen, dass sie uns erscheint 
als homogene lineare Function der sechs Deformationsgeschwin- 
digkeiten da I dx^ dal dy-\-dß I dx, etc. und der drei Rotations- 
geschwindigkeiten i {da I dy — dß I dx)^ etc. Wir beachten dabei, 
dass die Coefficienten der drei Botationsgeschwindigkeiten noth- 
wendigerweise identisch verschwinden müssen, da eine Be- 
wegung des Theilchens als starren Körpers eine Aenderung seines 
Energieinhaltes nicht herbeiführt. Dementsprechend werfen 
wir die mit diesen Rotationsgeschwindigkeiten behafteten Glieder 
einfach ab imd erhalten nunmehr als Endresultat, indem wir 
noch durch Division mit dt auf die Einheit des Volumens 
reduciren: 
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TrUi;^^^^+^^^} 



(«.) 



^ii'£^ «£-SRlf-« JV+,.»', „ S» + 2fir,', „ S5R + etc.) 
+"Ä3F (-Si-SKÜf+W^r+A«,.', „ ß« + 2/.,,', „ SSK + ete.) 



"'"ÄCsf+sj)^ *^ + «■»■ +A'ii'.wSt + 2A«.,',„S5R + ete.) 

■•"^(sS+sf)^ ß-^*" + «i +i»ii'.i»8* + 2A«.,',.,ßaR + ete.) 

Sl^S+si)^ »£ + SJIf +,.,.', „S« + 2/«.,'. „ßaR+ ete.) 

In der rechts stehenden linearen Function der Verzerrungs- 
geschwindigkeiten giebt nun offenbat der negativ genommene 
Coefficient einer jeden dieser Geschwindigkeiten diejenige Druck- 
componente an, mit welcher die magnetisch gestörte Materie die 
betreffende Verzerrung zu vergrössern strebt. Nennen wir näm- 
lich in üblicher*) Bezeichnungsweise Xx Xp Xg die Componenten 
des Druckes, welchen die Materie des Elementes dt auf eine 
senkrecht zur au-Axe gelegte Schnittfläche ausübt, und erweitern 
wir diese Symbolik auch auf die Richtung der andern Axen, so 
giebt der Ausdruck: 

y ^° I TT dß , „ dy 



dx ^ '^ dy ^ 'dz 

die mechanische Arbeit an, welche der materielle Inhalt des 
Elementes dz bei eintretender Verzerrung leistet, berechnet auf 
die Einheit der Zeit und des Volumens. Nach unserer Annahme 
ist diese mechanische Arbeit der infolge der Verzerrung ver- 
lorenen magnetischen Energie gleich. Da dies gilt für jede 
mögliche Deformation, so ergiebt sich die Richtigkeit unserer 
Aussage. Jede der gewonnenen Druckcomponenten ist eine 
homogene quadratische Function der drei Componenten der herr- 



*) G. Kirchhoff, Mechanik. Elfte Vorlegung. 
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sehenden magnetiscfaen Kraft, mit gleichem Bechte auch der 
drei Gomponenten der herrschenden magnetischen Polarisation. 
Durch vollkommen analoge Betrachtungen lassen sich voll- 
kommeiv analoge Ausdrücke herleiten für die Druckkräfte, welche 
infolge der elektrischen Störungen auftreten. Der Gfesammir 
druck ergiebt sich gleich der Summe des magnetischen und 
des elektrischen. 

An die gefundenen Werthe der ponderomotorischen Druck- 
kräfte knüpfen wir drei Bemerkungen. Die erste Bemerkung 
betrifift die Unterschiede zwischen unserem System der Drucke 
und dem System, welches Maxwell für den allgemeinen Fall 
angegeben hat, in welchem Kräfte und Polarisationen verschiedene 
Richtung haben.^) Maxwell's Formen sind zunächst einfacher, 
da bei ihrer Ableitung auf die mögliche Deformation des Me- 
diums keine Bücksicht genommen ist Ein Unterschied von 
weit grösserer "Wichtigkeit besteht darin, dass die Druckcompo- 
nenten, welche nach der angewandten Symbolik mit^y und Y, 
zu bezeichnen sind, bei Maxwell verschiedene Werthe haben, 
bei uns identisch sind. Nach unserem System wird jedes sich 
selbst überlassene materielle Theilchen lediglich seine Gestalt 
verändern, zufolge des Maxweirschen Systems würde es zu- 
gleich als Ganzes eine Rotation annehmen. Die Maxwell '- 
sehen Drucke können daher inneren Yorgängen des Elements 
ihr Dasein nicht verdanken, sie finden also keinen Platz in der 
hier ausgearbeiteten Theorie. Sie sind allerdings zulässig, wenn 
man von der Annahme ausgeht, dass im Innern der bewegten 
Körper der Aether dauernd ruht und den nöthigen Stützpunkt 
für die eintretende Drehung liefert 

Die zweite Bemerkung betriffl: die Vereinfachung, welche 
unsere Formeln annehmen, wenn wir sie anwenden auf Kör- 
per, welche isotrop sind und trotz jeder Deformation isotrop 
bleiben, also auf Flüssigkeiten. Das System der Gonstanten 
fi' beschränkt sich hier auf die eine Constante fi' = 1 j [x. Be- 
zeichnen wir femer mit o die Dichtigkeit der Flüssigkeit, so 
haben wir 



1) Maxwell, Treat. bn Electr. and Magnet. 2. p. 254. 1873. 
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dfA 

A*!«', XI = etc. = 0. 
Also werden die Druckcomponenten: 

Zu völlig identischen Fonnen ist im Verfolg eines ähn- 
lichen Gedankenganges für den gleichen Fall bereits von Helm- 
holtz^) gelangt, in dessen Fonneln die unseren übergehen, 
wenn wir die Bezeichnungen in der Weise ändern, dass wir 
L, Jf, iV, fjL durch A/i?, /^/i?, v/i?, i-|-4jn? ersetzen und weiter 
beachten, dass das der von Helmholtz 'sehen Formeln gleich 
d'&l dlog a = djLi 1 4c7td log a ist*) 

Die dritte Bemerkung betrifft die Frage, inwieweit die Re- 
sultanten der aus unsem Hypothesen abgeleiteten Drucke über- 
einstimmen mit den mechanischen Kräften und Eräftepaaren, 
welche wir an den elektromagnetisch erregten Körpern that- 
sächlich beobachten. Wir beachten zunächst, dass sich unsere 
wirklichen Beobachtungen beschränken auf Systeme, welche dem 
statischen oder stationären Zustand unendlich nahe sind. Für 
solche Systeme aber ist das Princip von der Erhaltung der 
Energie allein schon ausreichend, um aus dem Yerlust an elek- 
tromagnetischer Energie bei jeder eintretenden Verschiebung 
eindeutig die Grösse der widerstrebenden mechanischen Kraft- 
componente zu berechnen, und es darf als bereits erwiesen an- 
gesehen werden, dass die so berechneten Ejaftcomponenten mit 



1) y. Helmholtz, Wied. Ann. 13. p. 400. 1881. 
*) Die Vorzeichen bleiben entgegengesetzt, weil bei y. Helmholtz ein 
Zug, bei uns ein Druck als positiy gerechnet ist. 
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den beobachteten übereinstimmen. Ein System der Kraftcompo- 
nenten, welches dem Princip von der Erhaltung der Kraft 
genügt, wird nun sicherlich angegeben durch die Besultanten 
der gefundenen Drucke, es muss also dies eine System eben 
dasjenige sein, welches auch unmittelbar aus jenem Princip be- 
rechnet wird und welches sich im Einklang mit der Erfahrung 
findet Um auch a posteriori zu dem gleichen Ergebniss zu 
gelangen, beachten wir, dass unter den Verhältnissen der Wirk- 
lichkeit die elektrodynamischen Drucke viel zu schwach sind, 
um merkliche Deformationen der Yolumenelemente fester Kör- 
per hervorzurufen. Die äusserst schwachen Verzerrungen, welche 
sie hier zu Stande bringen, pflegen wir im Gebiet der Elek- 
tricität als Erscheinungen der Elektrostxiction von denen der 
eigentlichen Elektrodynamik zu sondern. Sehen wir also von 
dieser besonderen Erlasse von Erscheinungen hier ab, so ist es 
für den Erfolg gleichgültig, ob wir in festen Körpern die von 
uns berechneten Drucke annehmen, oder gar keine Drucke, 
oder beliebige andere von gleicher Grössenordnung. Wir dürfen 
uns daher allgemein mit den einfacheren Formen (65) be- 
gnügen, in welchen nunmehr für krystallinische Körper unter 
fi eine beliebige Gonstante von der Grössenordnung der fj^^^ fi^^^ 
etc. zu verstehen ist. Aber wir dürfen die Formen (6b) sogar 
weiter vereinfachen, indem wir die mit dfildloga behafteten 
Glieder unberücksichtigt lassen. Denn diese Glieder, welche 
einen gleichmässigen Druck darstellen, vermögen in tropfbaren 
Flüssigkeiten bei der geringen Compressibilität derselben keine 
endlichen Verschiebungen, sondern nur Erscheinungen der Elek- 
trostriction bez. Magnetostriction hervorzurufen, und in gas- 
förmigen Körpern faUen diese Glieder fort, weil die Gonstante jn 
und entsprechend die Dielektricitätsconstante sich hier nicht 
merklich mit der Dichtigkeit a ändert. Diejenigen pondero- 
motorischen Kräfte, welche endliche Verschiebungen der Körper 
gegen einander hervorrufen, müssen demnach schon dargestellt 
sein durch die Resultanten des als überall gültig angenommenen 
Drucksystems: 
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(6.) 






X, = — -^LM, X,v= — ±-NL, Y. = —^MK 

' 4:31 ^ ^ 4^ ' 4^ 

Dies vereinfachte System der magnetischen Drucke ist 
nun aber das Maxweirsche.^) Maxwell hat schon gezeigt, 
dass dasselbe zusanmien mit dem entsprechenden elektrischen 
System die beobachteten ponderomotorischen Kräfte zwischen 
Magneten, stationären Strömen und elektrisirten Körpern enthält, 
und wir dürfen uns auf seine einfache Darlegung berufen. 

Es scheint übrigens nicht bemerkt worden zu sein, dass 
dies System von Drucken das Innere eines homogenen Körpers, 
insbesondere des Aethers, im allgemeinen nur dann in Ruhe 
lässt, wenn die wirkenden Kräfte ein Potential besitzen, also 
die herrschenden Zustände statische oder stationäre sind. In 
dem Falle beliebiger zulässiger elektromagnetischer Erregung 
müssen die gefundenen Drucke das Innere des von uns als 
beweglich ausdrücklich vorausgesetzten Aethers in Bewegung 
setzen mit Geschwindigkeiten, welche wir berechnen könnten, 
wenn wir für die Masse des Aethers einen Anhalt hätten.*) 
Dies Resultat scheint wenig innere Wahrscheinlichkeit zu 
besitzen. Um seinetwillen die Theorie zurückzuweisen, liegt 
indessen vom Standpunkt der gegenwärtigen Arbeit aus kein 
Grund vor, denn weder steht das Resultat im Widerspruch mit 
unseren Voraussetzungen, noch mit der uns zugängüchen Er- 
fahrung. Die geringe Masse der Luft, welche in den besteva- 
cuirten Räumen zurückbleibt, reicht nämlich schon vollständig 
aus, um alle im Inneren dieser Räume mit vorhandenen Mitteln 
zu erregenden Strömungen auf einer unmerklichen Grösse zu 
halten. 



1) Maxwell, Treat on Electr. and Magnet. 1873. 2. p. 256. Die 
Yorzeichen sind dort umgekehrt, weil bei Maxwell ein Zug, bei uns ein 
Druck als positiv gerechnet ist. 

*) [Siehe Anmerkung 87 am Schluss des Buches.] 
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Zum Schluss wünsche ich nochmals hervorzuheben, dass 
ich der hier vorgetragenen Theorie der elektromagnetischen 
Kräfte in bewegten Körpern einen Werth nur vom Standpunkt 
der systematischen Ordnung aus beilege. Die Theorie zeigt, wie 
wir die elektromagnetischen Erscheinungen in bewegten Körpern 
vollständig behandeln können unter gewissen Beschränkungen, 
welche wir übrigens willkürlich uns selbst auferlegten. Dass 
diese Beschränkungen dem Falle der Natur entsprechen, ist 
wenig wahrscheinlich. Die richtige Theorie dürfte vielmehr 
eine solche sein, welche in jedem Punkte die Zustände des 
Aethers von denen der eingebetteten Materie unterscheidet. Die 
Aufetellung einer dieser Anschauung entsprechenden Theorie 
aber schien mir zur Zeit mehr und willkürlichere Hypothesen 
zu erfordern, als die der hier vorgetragenen Theorie. 



Nachträgliche Anmerkungen. 

(1891.) 



1) Za No. 2. Seite 32. 

y. Helmholtz ist es, der zuerst in seiner Abhandlung ,,üeber die Er- 
haltung der Kraft'' im Jahre 1847 die Behauptung aufstellt, dass die Ent- 
ladung der Leydeüer Flasche oscillirend sei Er schliesst dies aus der ab- 
wechselnd entgegengesetzt magnetisirenden Wirkung derselben und ans der 
Erscheinung, dass bei dem Versuch, Wasser durch elektrische Schlage zu 
zersetzen, sich beide Gasarten an beiden Elektroden entwickeln. Sir William 
Thomson begründet die gleiche, von ihm selbstständig gefundene Behaup- 
tung durch die Theorie und giebt die. noch heute gültige Berechnung der 
mathematischen Verhältnisse derselben im Jahre 1853, Phil. Mag. (4) 5. 
p. 393. Im üebrigen seien von der älteren grundlegenden litteratur ge- 
nannt die Arbeiten: 

für die Flaschenentladung: 

Feddersen, Pogg. Ann. 103, p. 69, 1858; 108, p. 497, 1859; 112, 
p. 452, 1861; 113, p. 437, 1861; 115, p. 336, 1862; 116, p. 132, 1862. 

Paalzow, Pogg. Ann. 112, p. 567, 1861; 118, p. 178, 357, 1863. 

V. Oettingen, Pogg. Ann. 115, p. 513, 1862; Jubelbd. p. 269, 1874. 

G. Kirchhoff, Pogg. Ann. 121,^ p. 551, 1864; Ges. Abhandl. p. 168. 

L. Lorenz, Wied. Ann. 7, p. 161, 1879. 

Für die Oscillationen geöffneter Inductionsapparate: 

Helmholtz, Pogg. Ann. 83, p. 505, 1851; Ges. Abh. I, 429. 

In dieser Arbeit ist bereits die Theorie implicite enthalten, obwohl ex- 
plicite nicht auf den besonderen Fall von Oscillationen angewandt. 

V. Helmholtz, Ges. Abh. I. p. 531, (1869). 

Bernstein, Pogg. Ann. 142, p. 54, 1871. 

Schiller, Pogg. Ann. 152, p. 535, 1872. 

2) Zu No. 2. Seite 37. 

Anfangs isolierte ich sorgfaltig mit Siegellack etc. Ich machte aber 
immer mehr die Erfekhrung, dass für alle hier in Betracht kommenden 
Versuche trockenes Holz eine yollkommen genügende Isolation gewährt. In 
den späteren Arbeiten ist kein anderes Isolationsmittel mehr angewandt 
worden. 
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3) Zu No. 2. Seite 42. 

Ich vermathe, dass die Wirksamkeit des Indactionsapparats znm Theil 
auch darauf beruht, dass er das Potential unmittelbar yor der Entladung 
sehr schnell anwachsen lässt. Aus verschiedenen Nebenerscheinungen möchte 
ich schliessen, dass bei diesem schnellen Anwachsen die Spannung über 
dasjenige Maass hinausgetrieben wird, bei welchem der Funke schon ent- 
steht, wenn die Spannung langsam wächst, und dass hierdurch die Ent- 
ladung noch plötzlicher und energischer eintritt, als wenn sich eine statische 
Ladung entlädt. 

4) Zu No. 2. Seite 49. 

Man vergleiche mit diesen Gurven die verwandten Besonanzcurven, welche 
Herr Y. Bjerknes durch genauere messende Versuche erhalten hat. Wied. 
Ann. 44, p. 74, 1891. 

5) Zu No. 2. Seite 54. 

Diese Bemerkung meiner ersten Arbeit zeigt klar, dass ich mir die 
Schwingungen meines primären Leiters niemals als völlig regelmässige lang- 
andauernde Sinusschwiugungen vorgestellt habe. Der Werth der Dämpfung 
ist neuerdings von Herrn Y. Bjerknes sehr sorgfältig bestimmt worden. 
(Wied. Ann. 44. p. 74, p. 513, 1891.) Die Fig. 40 giebt uns eine Vorstellung 




Fig. 40. 

von der Schwingung, welche ein unserem primären Leiter ähnlicher Leiter 
nach den Ergebnissen seiner Versuche ausführte. 

6) Zu No. 2. Seite 55. 

An dieser Stelle hat sich ein verhängnissvoller Fehler in die Bechnung 
eingeschlichen, welcher seiue störenden Wirkungen noch auf spätere Arbeiten 
hiuauserstreckt. 

Die Capadtät G in der Formel T=ji i/PGIA bedeutet die Menge der 

Elektridtät^ welche sich an dem einen Ende des schwingenden Leiters findet, 
wenn die Potentialdifierenz der beiden Enden gleich Eins ist. Bestehen nun 
diese Enden aus zwei weit von einander entfernten Kugeln und ist ihre 
PotentialdifTerenz gleich 1, so ist die Potentialdififerenz einer jeden von ihnen 
gegen den umgebenden Raum gleich +V2, auf jeder von ihnen befindet sich 
also eine Elektricitätsmenge, deren Menge in absoluten Einheiten wir er- 
halten, wenn wir den in Centimetem gemessenen Badius, die Capacität der 
Kugel, durch 2 dividiren. Wir haben also hier nicht zu setzen Ö = 15 cm 
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sondern C7 =3 ^ cm. Die Schwingungsdaaer T eigiebt sich jetzt im Terhält- 
niss Yon 1: v^ kleiner, also jetzt T=l,26 Hnndertmilliontel Seconden. 

Wie schon in der Einleitung bemerkt, hat zuerst Herr H. Poincare 
auf diesen Fehler hingewiesen. C. S. 111. p. 322. 1891. 

7) Zu No. 2. Seite 57. 

Das Besoltat dürfte etwa richtig sein, aber die Ableitung ist ohne 
Werth. Abgesehen dayon, dass in der Bechnung der eben erwähnte Fehler 
zu corrigiren wäre, ist auf die Dämpfung durch Strahlung keine Bucksicht 
genonmien, an welche ich bei Abfassung dieser Abhandlung noch nicht 
dachte. 

8) Zu No. 4. Seite 74. 

unter der Complication, yon welcher die Bede ist» und unter der Aus^ 
losung langer Funken durch andere sehr yiel kürzere waren die folgenden 
Erscheinungen verstanden. Schaltet man in denselben Kreis die primären 
Spulen zweier Inductionsapparate und stellt die Funkenstrecke beider so 
ein, dass sie an der Grenze der Leistungsfähigkeit stehen, so lässt jede Ur- 
sache, welche den einen Funken hervorruft» auch den andern zugleich hervor- 
treten; ganz unabhängig von der Wirkung des Lichtes der Funken auf ein- 
ander, welche ja leicht auszuschliessen ist Es gehen entweder beide Fnnken 
über, oder keiner von beiden. Lässt man femer eine Topler-Holtz'sche In- 
fluenzmaschine von 40 cm Scheibendurchmesser schnell laufen, so dass sie 
im Maximum etwa Funken von 15 cm Länge giebt, und zieht nun die Pol- 
kugeln auf 20 — 25 cm auseinander, bis die Funken vollständig versagen, so 
erhält man aufs Neue mit Begelmässigkeit einen langen knallenden Funken, 
so oft man aus dem negativen Ck>nductor einen kleinen Funken zieht, ent- 
weder mit dem Knöchel der Hand, oder mit dem Knopf einer Leydener 
Flasche. Man kann auch den negativen Pol mit einem längeren Leitersystem 
verbinden, und aus diesem die Funken ziehen, mit gleichem Erfolg. Der aus- 
lösende Funke kann ganz kurz und schwach sein; wird er mit dem Knopf 
einer Leydener Flasche gezogen, so erscheint die Flasche nur wenig geladen. 
Durch Ziehen der Funken aus dem positiven Pol lässt sich die gleiche Wir- 
kung nicht erzielen. Die Erscheinung muss wohl schon oft beobachtet sein, 
in der Literatur habe ich sie nicht erwähnt gefunden. 

Eine Erklärung dieser Erscheinungen vennag ich nicht zu geben, sie 
haben ofienbar den gleichen Ursprung, wie die Erscheinungen, welche Heir 
G. Jaumann beschrieben hat in seiner Abhandlung „Einfluss rascher Poten- 
tialveränderungen auf den Entladungsvorgang*', Sitzungsberichte d. Akad. d. 
Wissensch. zu Wien, Bd. XCVII. Abth. IIa. Juli 1888. Herr Jaumann fuhrt 
die Erscheinungen zurück auf den Satz, dass „nicht allein Fonn, Zustand 
und Potentialdifferenz des Entladungsfeldes", sondern auch „die Art der 
Aenderung der Potentialdifferenz, und zwar wahrscheinlich deren Aenderungs- 
geschwindigkeit, eine wesentliche Entladungsbedingung sei*'. Es ist zu hoffen, 
dass diese Erscheinungen noch weiter au^eklärt werden. 

9) Zu No. 4. Seite 80. 

Die Herren E. Wiedemann und H. Ebert haben bald darauf nach- 
gewiesen, dass es allein der negative Pol und zwar allein die Oberfläche 
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ai desselben ist, welche der Wirkung des Lichtes unterliegt Wied. Ann. 33 

ji p. 241. 1888. 

10) Zu No. 4. Seite 83. 

Etwas später gelang mir dies dennoch. Ich hatte gehofft, einen Einfluss 
des Polarisationszustandes des Lichtes auf die Wirkung zu beobachten, einen 
solchen konnte ich jedoch nicht bemerken. 

;■ ll)ZuNo.4. Seite 86. 

' Ich habe hiermit nicht sagen wollen, dass es mir nicht gelungen wäre, 

die Wirkung des Lichtes auf andere Entladungen als die des Inductoriums 
zu beobachten, sondern nur, dass es mir nicht gelang, Bedingungen zu 
finden, bei welchen der so wenig yerstandene Vorgang der Funkenent- 
ladnng durch eine einfachere Wirkung ersetzt war. Dies ist zuerst Herrn 
Hallwachs gelungen. Wied. Ann. 83. p. 301. 1888. Die einfachste Wir- 
kung, welche ich erzielte, war die, dass ich die Glimmentladung einer 
Batterie yon 1000 kleinen Plante-Accumulatoren zwischen Messingkugeln in 
freier Luft durch das licht zum üeberschlagen brachte, bei einem Abstand 
der Kugeln, welchen sie ohne Hülfe des Lichtes nicht zu überspringen 
yermochte. 

12) Zu No. 7. Seite 117. 

Die 12 m sind gemeint in der Sichtung der Grundlinie gemessen, seit- 
lich war die Grundlinie im Allgemeinen auf 3 — 4 m frei, mit Ausnahme 
eines eisernen Ofens, der bis auf 1,5 m an dieselbe herantrat. Ich glaubte 
damals nicht, dass er in dieser Entfernung noch schädlich wirken könnte. 

13) Zu No. 7. Seite 117. 

t Auch in dieser Berechnung ist als Capadtät die Capadtät einer End- 

platte» diese frei im Baume schwebend gedacht, angenommen, welche Capa- 
dtät auf experimentellem Wege durch Vergleich mit dem der früher be- 
nutzten Kugel gefunden war. Es hätte aus dem in Anmerkung 6 dar- 
gelegten Grunde nur die Hälfte dieser Capadtät benutzt werden dürfen. 
Daher ist die richtig berechnete Schwingungsdauer im Verhältniss von 
1 : i/2^ kleiner als die angegebene. Die richtig berechnete Schwingungsdauer 

wird also fast genau gleich 1 Hundertmilliontel Secunde. 

14) Zu No. 7. Seite 120. 

Es ist also hier und daher selbstverständlich auch in allem Folgenden 
Yorausgesetzt, dass um stehende Wellen in Drähten zu erzeugen, man nicht 
allein den primären und secundären Leiter zur Besonanz bringe, sondern 
auch den gerade ausgespannten Draht auf beide abstinune. Nur in diesem 
Falle theilt sich die ganze Länge des Drahtes in deutliche halbe Wellen- 
längen und nur in diesem Falle gewinnt die Erscheinung ihre yoUe Ent- 
wickelung und Schönheit Es scheint diese Bedingung einzelnen Beobach- 
tern entgangen zu sein, welche die Versuche mit den Drahtwellen wiederholt 
haben. 

15) Zu No. 7. Seite 121. 

Dies hat sich nicht bewahrheitet. In Bohren von etwa 2 cm Durch- 
messer, welche mit vr dünnter Schwefelsäure gefEillt sind, pflanzen sich die 
Wellen noch gut fort und zwar mit derselben Geschwindigkeit wie in Drähten. 

Hertz, Abhuidlimgen. 19 
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Ben £. Cohn bat QbrigeriB gezeigt, daM bei einer Schwingungedaner von 
der Ocdoniig der hier benutzteD die trSge Uuae der Elektroljten Doch nicht 
in'e Spiel knmmen kann (Wied. Ann. 38. p. 217), Die Durcbläasigkeit dei 
Elektrolyten fQr di«m Schwingangen iat tur Bestimmung ilires Widerstandea 
benutzt worden durch J. J. Tboneon (Proc Boy, Soc London, 45. p. 269). 

16) Zu No. 7. Seite 122. 

Die richtig berechnete Schwingungedaaer ist I Eundertmilliontel 8e- 
cuDde. Dies ergiebt ziiaammen mit einer Wellenlfinge vmi 2,8 m eine Oe- 
Bchwindigkeit von 280000 km in der Secunde, also nahezu die Lichtge- 
Bch windigkeit 

Diea iat die Schlosaform, welche, tdlerdings mit weit aorgffiltigereD 
Daten, die Herren E. Lecher (Wied. Ann. 41. p. 850) und Blondlot (C. B. 
113. p. 628] benatzt haben, om festziutelien, dass die Geschwindigkeit der 
Wellen in den Drähten die Lichtgeach windigkeit sei. Li Wahtbeit aber zeigt 
die SchluBsfoim dut, dass Theorie und Beobachtung darin fibeieinetimmen, 
daas in einem einlachen geraden Drahte von 2,8 m Länge und in einem Leiter 
von der Gestalt unseres primären Leiters die Schwiugungsdanern gleich groBS 
sind. Aber der absolute Werth der Schwingungsdauer und damit die Ge- 
schwindigkeit könnte darum doch in beiden Fällen um den gleichen Betrag 
abweichen von dem theoretischen Werthe, und er müsste um den gleichen 
Betrag abweichen, wenn in beiden Leitern dieselbe Ursache der Verzögerung 
in gleichem Haasse wirkte. 

Diese Schlussform kann also nicht angewandt werden, wenn es sich 
darnm handelt, Zweifel an dem Torhandansein einer solchen Verzögerung >u 
beseitigen. 

Im Text stützt sich die angenommene Geschwindigkeit weit mehr auf 
die Versuche von Fizeau und Gounelle und Siemens, als auf die 
Revbnung- 

17) Zu No. 7. Seite 127. 

Es iat nicht uninteressant, sich zu fragen, wie die Literferenzen hätten 
ausfallen müssen, wenn aus den Versuchen der Scbluss hätte gezogen werden 
adlen, dass die Geschwindigkeit in den Drähten gleich der Geschwindigkeit 
in der Luft war. Nach der genauen Theorie, welche in No. 9 daq;elegt iat, 
ei^iebt sich dies leidit mit Httlfe der Fig. ül, und man erhält etwa fol- 
gendes Besultat: 
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Ein Wechsel des Vorzeichens hätte also auch bei gleicher Cieachwindig- 
keit eintreten mtissen, aber die folgenden Wechsel, welche die Versuche er- 
gaben, erklären sich nur durch eine verschiedene Geschwindigkeit oder aas 
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Täuschangen, welche durch die Beflexionen an Unregelmässigkeiten der Üm- 
gebang yeranlasst waren« 

18) Zu No. 8. Seite 140. 

Es ist zu beachten, dass die Bestimmung der Lage der magnetischen 
Kraft hier nur durch die Theorie ermöglicht ist Aus den Versuchen lässt 
sich das Vorhandensein einer zweiten Art der Kraft neben der elektrischen 
Kraft nicht schliessen. Halten wir uns an die Versuche, so dürfen wir den 
Ausdruck „magnetische Kraft" hier nur als eine kürzere Bezeichnung für 
eine gewisse Vertheilungsform der elektrischen Kraft auffassen. Dass diese 
magnetische Kraft Wirkungen hervorbringt, welche sich durch die elektrische 
Kraft nicht erklären lassen, wird erst in der No. 12 durch Versuche erhärtet 
werden, allerdings nur an den Wellen in Drähten. 

19) Zu No. 8. Seite 142. 

Die gemessene Wellenlänge beruht also wesentlich auf der Entfernung 
von B und G, also auf der Voraussetzung, dass C noch ganz genau ge- 
messen sei. Nehmen wir an, dass die Lage von C schon durch die allge- 
meinen Verhältnisse des Baumes verschoben sei, so dürfen wir den ersten 
Knotenpunkt näher an die Wand legen und können bedeutend kleinere 
Werthe f&r die Wellenlänge erhalten. FreUich bieten die Versuche selbst 
gar keinen Anlass zu glauben, dass die Lage von G schon unsicher sei. 

20) Zu No. 8. Seite 145. 

Der Lloyd 'sehe Versuch bildet das optische Analogen zu denjenigen 
Versuchen, in welchen wir den primären Leiter allmählig von der Wand 
entfernten. Die Versuche der ersten Art, bei welchen wir den secundären 
Leiter von einer reflectirenden Wand entfernten, haben inzwischen eben- 
falls ihr optisches Analogen gefunden in den schönen Versuchen, welche 
Herr 0. Wiener veröffentlicht hat in der Abhandlung „Stehende Licht- 
wellen und die Schwingungsrichtung polarisirten Lichtes". Wied. Ann. 40. 
p. 203. 

Was die akustischen Analogien anlangt, so finde ich, dass die Erschei- 
nung, welche die Analogie zu den Versuchen erster Art bildet, schon vor 
vielen Jahren durch N. Savart entdeckt worden ist. (Siehe Pogg. Ann. 46. 
p. 458. 1839, auch eine Anzahl von Abhandlungen Seebeck*s in den fol- 
genden Bänden.) Stellt man gegenüber einer ebenen Wand in 15 — 20 m 
Entfernung eine gleichmässig tönende Schallquelle auf, und horcht nun die 
Nähe der Wand ab, am besten mit Hülfe eines Besonators, so findet man 
den Ton anschwellend in gewissen Punkten, — den Bäuchen — , leise werdend 
in anderen Punkten — den Knoten. Für die Versuche zweiter Art, bei 
welchen der primäre Leiter verschoben wurde, ist eine richtige Analogie schon 
im Text gegeben. Eine andere Analogie bietet der folgende, an sich nicht 
uninteressante Versuch. Man nehme eine Glasrj^hre von etwa 60 cm Länge 
und 2 cm Durchmesser und senke sie langsam über eine nidit allzu gross 
brennende Bunsenflamme. Bei einer gewissen Tiefe wird die Bunsenflanmie 
gerade eben, aber noch mit Mühe beginnen, das Bohr zum kräftigen Tönen 
zu bringen. In dieser empfindlichen Lage verbinde man den Brenner und 
das Bohr fest miteinander. Nähert man nun das System einer festen Wand, 
so wird in unmittelb^er Nachbarschaft der Wa^d der Ton erlöschen, er wird 

19* 



292 Nachträgliche Anmerkungen. 

wieder ansprechen in % Wellenlänge Abstand, and in Vs Wellenlänge Ab- 
stand wieder erlöschen. Bei sehr empfindlicher Einstellung, welche ich aber 
nicht jederzeit nach Willkür herrorbringen konnte, habe ich noch zweimaliges 
weiteres Ansprechen und Wiedererlöschen in je einer halben Wellenlänge Ab- 
stand beobachten können. Eine vollständige Erklärung der Erscheinung be- 
sitze ich nicht, offenbar hängt sie zusammen mit der anderen Erscheinung, 
dass eine derartige Bohre yerstummt, wenn man einem ihrer Ende einen 
Besonator nähert, welcher auf den gleichen Ton abgestimmt ist. Dieser 
letztere Versuch rührt — soviel ich weiss — von Prof. A. Christiani her. 
(Yerhandl. d. phys. Gesellsch. zu Berlin, 15. Dec. 1882, am Schluss der Fort- 
schritte der Physik, Bd. 36.) 

21) Zu No. 8. Seite 146. 

Diese Bemerkung bezieht sich auf die Versuche in Drähten, welche 
ich in der Zeit anstellte, als ich diese Arbeit niederschrieb. Es ist schon 
in der Einleitung bemerkt, dass sich die ausgesprochene Hoffnung nicht ver- 
wirklicht hat. 

22) Zu No. 9. Seite 151. 

Hier ist ein Vorzeichenfehler des Originals conigirt, auf welchen Herr 
L. de la Bive mich aufmerksam machte. 

23) Zu No. 9. Seite 160. 

Diese Bechnung stützt sich auf die beobachtete Wellenlänge von 480 cm 
Ist dieselbe unrichtig, so ist die Bechnung entsprechend abzuändern. Wegen 
des wahren Werthes der Dämpfung siehe Anmerkung 5. 

24) Zu No. 10. Seite 172. 

Durch die Versuche der folgenden Arbeit wird ziemlich deutlich er- 
wiesen, dass bei schnellen Stromschwankungen die Veränderung von aussen 
her in den Draht eintritt Dadurch ist wahrscheinlich gemacht, dass auch 
beim constanten Strom nicht, wie man bisher annahm, der Vorgang im Drahte 
die Ursache der Erscheinungen in seiner Nachbarschaft sei, sondern dass um- 
gekehrt die Vorgänge in der Nachbarschaft des Drahtes die Ursachen fär 
die Erscheinungen im Innern desselben abgeben. 

Dass die Vorgänge im Drahte mit einem continuirlichen Kreislauf 
materieller Theilchen oder eines ad hoc angenommenen Muidums ver- 
bunden seien, ist eine Hypothese, welche durch unsere Versuche weder 
bewiesen, noch ausgeschlossen wird, sondern auf welche sich unsere Ver- 
suche gar nicht beziehen. Wir haben weder ein Becht, noch ist es unsere 
Absicht, diese Hypothese auf Grund der vorliegenden Versuche zu be- 
kämpfen. 

25) Zu No. 11. Seite 189. 

Zu diesen Erscheinungen rechnet auch die Beobachtung, welche die 
Herren Hagenbach und Zehnder als Einwand gegen meine Deutung der 
Versuche anführen (Wied. Ann. 43. p. 611). Ich meine, dass das Licht sich 
gerade so verhalten wird, wie hier die elektrischen Wellen, man muss nur 
alle Dimensionen des Versuches sich in entsprechendem Maassstabe reducirt 
denken, nicht etwa nur die Länge der WeUen. 
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26) Zn No. 11. Seite 194. 

Herr W. König hat zuerst darauf hingewiesen, dass zwischen der Be- 
flezion der elektrischen Wellen yon unserem Gitter und der Eeflexion ein- 
ÜEirbigen Lichtes von der Oberfläche der dichioitischen Erystalle die Analogie 
eine weit yoUständigere ist, als die im Text angezogene Analogie. Herr 
W. König hat auch aufinerksam gemacht auf den Zusammenhang zwischen 
der Wirkung unseres Gitters und gewissen polarisirenden Wirkungen optischer 
Gitter (Wied. Ann. 37. p. 651, am Schluss). 

27) Zu No. 11. Seite 195. 

Den Herren Oliver Lodge und Howard ist es sogar gelungen, die 
Brechung und Concentration der elektrischen Strahlen durch grosse Linsen 
zu erweisen (Phil. Mag. 27. p. 48. 1889). 

28) Zu No. 11. Seite 198. 

Seither ist es auf mannigfache Weise g^lückt, die Versuche auch 
objectiy darzustellen. Die Benutzung des Eroschschenkels glückte Herrn 
B. Bitter (Wied. Ann. 40. p. 53). (jeissler'sche Bohre wandte an Herr 
Dragonmis (Nature 39. p. 548). Herr Boltzmann gab eine sehr be- 
queme Methode an unter Benutzung des Goldblattelektroscops (Wied. Ann. 
40, p. 399). Herr Klemencic wandte ein Thermoelement an (Wied. Ann. 
42. p. 416). Die deutlichste und schönste, freilich auch eine recht umständ- 
liche Methode, ist die mittelst des Bolometers, welche die Herren H. Buben s 
imd B. Bitter zur Darstellung der Versuche und zu weiteren fruchtbringen- 
den Untersuchungen angewandt haben (Wied. Ann. 40. p. 55 und die folg. Bände). 

29) Zu No. 13. Seite 211. 

Und zwar durch mehr als eine unabhängige Variabele. Die „Kraft'' 
und „Polarisation'' der yorliegenden Arbeit sind nicht in diesem Sinne als 
zwei Variabein anzusehen, da sie durch eine feste lineare Belation yerbunden 
sind. Lässt man diese Bolation fallen, indem man sie als besonderen Fall 
einer allgemeiner gültigen Beziehung ansieht, so können „Kraft" und „Po- 
larisation" als zwei Variabele dienen. Zweckmässiger dürfte es sein, die Po- 
larisation des Aethers als die eine, die Polarisation der ponderabeln Materie 
als zweite Variabele einzuführen. 

30) Zu No. 13. Seite 227. 

Nach jeder üblichen Bezeichnungsweise ist es unzweifelhaft richtig, 
dass die Menge der auf einer isolirten Kugel angehäuften „Elektricität" un- 
verändert bleibt, wenn wir die Kugel in eine isolirende Flüssigkeit tauchen, 
oder allgemeiner gesprochen in beliebiger Weise durch isolirende Medien hin- 
durch bewegen« Die (rrösse also, welche bei solcher Bewegung unyerändert 
bleibt, haben wir als „wahre" Elektricität bezeichnet. Die Fern Wirkung der 
Kugel und damit die „freie" Elektricität ändert sich bei der Bewegung. 

31) Zn No. 13. Seite 284. 

Wenn eine Dampfmaschine mittelst eines hin- und zurücklaufenden 
Biemens eine Dynamomaschine treibt und diese wiederum mittelst eines hin- 
und zurücklaufenden Drahtes eine Bogenlampe speist, so ist es allerdings 
eine allgemein übliche und einwuifsfreie Ausdrucksweise zu sagen, dass die 
Energie yon der Dampfmaschine durch den Biemen auf die Dynamomaschine 
übertragen werde und yon dieser wiederum mittelst des Drahtes auf die 
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Lampe. Aber hat es einen deutlichen physikalischen Sinn zu behaupten, die 
Energie bewege sich längs des gespannten Riemens entgegen der Richtung 
der Bewegung desselben von Punkt zu Punkt fort? und wenn nicht, kann es 
dann einen deutlicheren Sinn haben zu sagen, die Energie bewege sich in 
den Drähten, oder — nach Poynting — in dem Zwischenraum zwischen 
den beiden Drahten yon Punkt zu Punkt fort? Die hier auftretenden begriff- 
lichen Dunkelheiten bedürfen noCh sehr der Aufhellung. 

32) Zu No. 13. Seite 235. 

Um aus den Aenderungen der Energie auf die mechanischen Kräfte zu 
schliessen, müssen wir den Körpern virtuelle Verschiebungen ertheilen. Wir 
müssten also die Gleichungen für bewegte Körper und nicht die fär ruhende 
Körper benutzen, welche erstere uns hier noch nicht zur Verfügung stehen. 
Die hier zu Hülfe genommene Erfahrungsthatsache füllt diese Lücke für 
statische und stationäre Zustände in genügender Weise aus. 

33) Zu No. 14. Seite 259. 

Dieser Beweis, dass die aufgestellten Behauptungen die beobachteten 
Thatsachen enthalten, soll zugleich den Beweis der Behauptungen selbst dar- 
stellen. Logisch werden dieselben also hingestellt als Erfahrungsthatsachen 
nicht als Ergebnisse irgend einer besonderen, sondern als Ergebniss der all- 
gemeinen Erfahrung, welche wir auf diesem Gebiete besitzen. 

34) Zu No. 14. Seite 261. 

Der Sinn der Gleichungen ist ein äusserst einfacher, ihre äussere Form 
eine ziemlich yerwickelte. Dies liess mich vermuthen, dass es geschickten 
Mathematikern möglich sein würde, elegantere Formen an die Stelle der hier 
benutzten zu setzen. Es ist in der That Herrn Vito Volterra gelungen, 
durch ein einziges System von Gleichungen zugleich die Erscheinungen in 
ruhenden und in bewegten Körpern darzustellen (II nuovo Cimento (3) 29. 
p. 53, siehe auch ebenda p. 147). 

35) Zu No. 14. Seite 262. 

Diese Behauptung ist nicht zutreffend. Allerdings für dasMaxwelTsche 
Werk, an welches ich sie knüpfte, mag sie gelten, aber in der Abhandlung 
„On Physical Lines of Force'S Phil. Mag. April 1861 hat Maxwell selbst 
die Erscheinungen in bewegten Körpern in vollständig consequenter Weise 
in sein System eingereiht. Ich hatte dies leider bei Abfassung der Arbeit 
ühersehen. 

36) Zu No. 14. Seite 271. 

Eine ähnliche Theorie ist neuerdings auch von J. J. Thomson ent- 
wickelt worden (Phil. Mag. (5) 31. p. 149). Insoweit diese Theorie und die- 
jenige von Poynting zu den MaxwelTschen Gleichungen führen, würde ich 
dieselben als besondere Formen der „Maxweirschen Theorie*' betrachten, ob- 
wohl die Vorstellungen derselben unzweifelhaft nicht die Maxweirschen sind. 

37) Zu No. 14. Seite 284. 

Dieser Umstand bedingt nicht nothwendig einen Fehler der Theorie, aber 
er bedingt nothwendig eine ünvoUständigkeit derselben. Uebrigens scheint 
die Schwierigkeit tief in den Wurzeln unserer Anschauung begründet, denn 
sie lässt sich verstehen auch ohne Benutzung der Gleichungen. Denken wir 
uns eine magnetisirte Stahlkugel im freien Räume rotirend um eine Aze, 
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welche nicht mit der Bichtang der Magnetisirung zusammenfallt, so sendet 
sie beständig elektromagnetische Wellen aus, giebt also Energie ab, wird 
also allmählich zur Euhe kommen. Erzeugen wir das identische System 
magnetischer Wellen dadurch, dass wir in einer ruhenden Eisenkugel durch 
wechselnde elektrische Kräfte einen umlaufenden Magnetismus erregen, so 
sieht man leicht, dass umgekehrt die Eisenkugel im freien Baume beginnen 
muss zu rotiren. Derartige Folgerungen scheinen wenig wahrscheinlich, allein 
wir haben kaum ein Becht, in diesem Grebiete auch nur Yon Wahrscheinlich- 
keiten zu reden, so vollständig ist unsere ünkenntniss über etwaige Be- 
wegungen des Aethers. 
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